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CONCORSI ED ESAMI 


MINISTERO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 


CAUEI Concorsi a 23.317 cattedre 
negli istituti e scuole di isiruzione secondaria e artistica 


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 


Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480 e 5 lu- 
glio 1934, n. 1185; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 
aprile 1957, n. 972; 

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074; 


Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1972 (pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 
del 24 rnarzo 1972) e 9 dicembre 1972 (pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 332 del 
23 dicembre 1972); 

Visto 11 decreto ministeriale 3 maggio 1973 con 1l 
quale sono stati approvati 1 nuovi programmi per 1 
concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secon- 
daria; 

Visto l’art. 14 del decreto legge del Capo provvisorio 
dello Stato 21 aprile 1947, n. 629; 


Decreta: 


Art. 1. 
Cattedre a concorso 


Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre di istru- 
zione secondaria. 

Ad essi possono partecipare anche gli aspiranti non 
abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al du- 
plice fine del conseguimento dell’abilitazione all’inse- 
gnamento — ai sensi dell’art. 7 della legge 6 dicembre 


1971, n. 1074 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 
marzo 1972 citati nelle premesse — e della cattedra: 
Numero 
delle 
Classe Sueprconsa Satirare 
I — Acerotecnica e costruzioni aeronautiche 1 
II — Applicazioni tecniche femminili . . 1853 
III — Applicazioni tecniche maschili . 1709 
V — Arti dei metalli e dell’oreficeria . . . 1 
VI — Arti della ceramica e del vetro . . . 5 
VII — Arti della grafica pubblicitaria, della 
fotografia e della stampa . . 7 1 
VIII — Arti del tessuto, moda e costume . . 2 
IX = Chimica: ion dg ee e e 75 
X — Chimica e industrie agrarie . . . . . 4 
XI — Chimica industriale... ..... 30 
XII — Circolazione aerea, telecomunicazioni 


aeronautiche. 0... 06600 2 


XXV 
XXVII 


XXVIII 


XXIX 


XXX 

XXXI 
XXXII 
XXXIII 
XXXIII-bis 


XXXIV 
XXV 
XXXVI 


XXXVIII 


XXXIX 


Classe d i concorso 


— Costruzioni, tecnologia delle costruzio- 
ni e disegno tecnico . 


— Dattilografia, tecniche della duplicazio- 
ne; calcolo a macchina e contabilità 
a macchina 


— Discipline e 


tecniche commerciali e 
aziendali . è 


— Discipline geometrico-architettoniche, ar- 
redamento, scenotecnica 


— Discipline giuridiche ed economiche . 
— Discipline pittoriche 

— Discipline plastiche 

— Disegno e storia dell’arte . 

— Disegno tecnico ...... 

— Disegno tecnico e artistico . . . 

— Economia delle comunità . 

— Educazione artistica 


posti femminili . 


— Educazione fisica A sai 
posti maschili 


— Educazione musicale negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado . 


— Educazione musicale nella scuola media 


— Elettronica. ./.....64 4 
— Elettrotecnica . ..... 

— Fisica 

— Fisica, 


impianti nucleari e tecnologie 
relative . Sua fa iena n ò 
— Geosrafia 


— Igiene, anatomia, fisiologia, patologia . 


— Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e 
tecnologia odontotecnica dee 


— Impianti elettrici e costruzioni elettro- 
meccaniche scita Lo = 


— Informatica . 


— Italiano, latino, storia ed educazione 

civica e geografia nella scuola media . 
— Lingua e letteratura francese . 
— Lingua e letteratura inglese . 
— Lingua e letteratura tedesca 
— Lingua e letteratura spagnola 


— Lingua e lettere italiane negli istituti 
di istruzione secondaria di secondo gra- 
do cori lingua di insegnamento tedesca 


— Lingua francese nella scuola media . 
— Lingua inglese nella scuola media . 


— Lingua tedesca nella scuola media . 


* Vedasi il comunicato pubblicato in appendice. 
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Numero 
delle 
cattedre 


37 


126 


296 
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XLVII 
XLVILI 
XLIX 

L 


LI 


LII 


LIII 


LVII 


LX 


LXII 


LXIII 


LXIV 


LXV 


LXVI 


XVII 
LXVII 


LXIX 


XX 


LXXIV 


LXXV 
LXXVI 
LXXVII 
LXXIX 
LXXXII 


LXXXITI 
LXXXV 
LXXKXVI 


LXXXVII 


LXXXVIMI 
XC 

XCIII 
X.CIV 


Classe di concorso 
1 


— Matematica . . 
— Matematica applicata 
— Matematica e fisica . . ... 


— Matematica, osservazioni ed elementi di 


scienze naturali . . . RARE VETRO 


— Materie letterarie negli istituti di istru- 


zione secondaria di 2° grado . . ... 


— Materie letterarie e latino nei licei e 


nell'istituto magistrale Sava 


— Materie letterarie, latino e greco nel li- 


ceo classico Faso e: 


— Materie letterarie negli istituti di istru- 


zione secondaria di secondo grado con 
lingua di insegnamento tedesca ‘ 


— Meccanica, macchine c disegno . 


— Meccanica, macchine, impianti di mate- 


rie plastiche, cartiere e disegno . . 


— Meccanica, macchine, impianti industria- 


li e disegno . 


— Meccanica, macchine, impianti metallur- 


gici e disegno . 


— Mcccanica, macchine, termotecnica, im- 


pianti termotecnici e disegno . 


— Merceologia grafica, tecnologia, impian- 


ti grafici e disegno 


— Mineralogia e geologia . 


— Modellistica industriale e tecnologia del- 


la confezione industriale . A 


— Navigazione aerea e metereologia aero- 


nautica 2. 0.0.4 0000 


— Navigazione, arte navale ed elementi 


di costruzioni navali . 


e 0000» 


— Scienze agrarie e tecniche di gestione 


aziendale . 5 ao ln. SI tal 


— Scienze naturali, chimica e geografia . 


— Scienze umane . . PI ine 
— Scienze umane e storia . 
— Stenografia . .... 


— Stenografia negli istituti di istruzione 


secondaria di secondo grado con lingua 
di insegnamento tedesca’ . , srt 


— Storia dell’arte nad 
— Tecniche turistiche e alberghiere . 


— Tecnologia fotografica e cinematogra- 


fica: lege an 


e 0 


— Tecnologia, impianti e disegno per l’in- 


dustrie alimentari e cerealicole . 


— Tecnologia meccanica ., .... 
— Tecnologia tessile... ..... 
— Topografia e disegno topografico . . . 


— Zootecnica. 466000600 0 00 


* Vedasi il comunicato pubblicato in appendice. 


Numero 
delle 
SORGE 


383* 


4 
46 


300 


Art. 2. 


Requisiti di ammissione 


Fatta eccezione per il requisito dell'età, che deve 
essere posseduto alla data del presente decreto, i can- 
didati devono possedere alla data di scadenza del ter- 
mine di presentazione delle domande di ammissione, di 
cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti: 


1) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai citta- 
dini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 


2) Godimento dei diritti politici. 
3) Età non superiore ad anni 40. 


x 


Il limite di 40 anni è elevato nelle ‘seguenti misure: 


a) di 5 anni per i combattenti e categorie equi- 
parate (art. 42 del regio decreto 30 settembre 1922, 
n. 1290, esteso dall’art. 1 del regio decreto-legge 8 lu- 
glio 1941, n. 868, e successive modificazioni); 


b) di un periodo non superiore al servizio go- 
vernativo con diritto a pensione a carico dello Stato 
(art. 16 regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480); 


c) un periodo non superiore al servizio di sup- 
plente o di incaricato negli istituti medi di istruzione 
o comunque al servizio di straordinario, avventizio e 
simile nelle amministrazioni dello Stato, quando il ser- 
vizio stesso sia riscattabile autonomamente agli effetti 
della pensione (art. 16 del regio decreto 9 dicem- 
bre 1926, n. 2480); 


d) di anni 2 per i coniugati alla data in cui scade il 
termine di presentazione delle domande di ammissione 
e di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima. 
Tali elevazioni si cumulano con quelle previste alle 
altre lettere purché complessivamente non si superino 
ì 45 anni (art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, 
n. 1542). Gli speciali benefici di cui alle Icttere d) e c) 
non soggiacciono al limite di 45 anni; 


e) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 
1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali (art. 5 
del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25); 


f) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, 
per comportamento contrario al regime fascista, san- 
zioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati 
od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale 
beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente 
spettante (art. 5 del decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488) fatta 
eccezione per quelle speciali di cui alle lettere b) e c); 


g) di un periodo pari a quello di appartenenza 
ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio 
prestato presso l’università od istituto di istruzione uni- 
versitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti 
ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere 
non disciplinare e nei confronti degli assistenti volon- 
tari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni 
di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto-legge 
7 maggio 1948, n. 1172); 


h) a 55 anni per gli invalidi militari e civili 
di guerra, per gli invalidi per servizio, per gli invalidi 
civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli 
orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti 
per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei ca- 
duti sul lavoro e per le categorie equiparate. Non sono 
ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9° e 
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10° categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto- aggiunta ai titoli contemplati dall’allegato A, sono va- 
legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli con-' lidi ariche quelli dichiarati equipollenti nei modi pre- 
templati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9° e da 3a 6 visti dalle vigenti disposizioni, salvi i casi in cui l’equi- 
della categoria 102; gli invalidi per lesioni di cui alla ' pollenza, sia esclusa espressamente ai fini del conse- 


tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, !guimento dell’abilitazione. 


ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 
a 11 della tabella stessa; gli invalidi per lesioni di cui 
alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, 
ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 
della tabella stessa (art. 1 della legge 15 luglio 1950, 


n. 539; art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539; art. 7| 


della legge 5 marzo 1963, n. 367; art. 6 della legge 15 no- 
vembre 1965, n. 1288; articoli 12 e 14 della legge 14 otto- 
bre 1966, n. 851; art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482). 


Si prescinde dal limite di età nei confronti dei se- 
guenti candidati: 


1) professori di ruolo o vincitori di concorsi a 
cattedre di istituti medi di istruzione in attesa di no- 
mina in ruolo (art. 16 del regio decreto 9 dicembre 1926, 
n. 2480); 


1) professori di ruolo di scuola media pareg- 
giata il cui pareggiamento sia revocato (quando nes- 
suna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti 
che determinarono il provvedimento di revoca), o che 
venga soppressa (art. 16 del regio decreto 9 dicem- 
bre 1926, n. 2480); 


m) presidi e professori di ruolo di una scuola 
pareggiata convertita in governativa, che non abbiano 
potuto essere assunti al servizio dello Stato (art. 16 
del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480); 


n) impiegati civili statali di ruolo (art. 200 del 
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3); 


o) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e del. 
la Aeronautica che, in applicazione dei decreti legisla- 
tivi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, 
n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal 
servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati 
contemporaneamente reimpiegati come civili (art. 4 de- 
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 mag- 
gio 1947, n. 500, art. 4 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220); 


p) ciechi ammessi a concorso come da succes- 
sivo n. 5 (art. 3 della legge 5 gennaio 1955, n. 12); 


q) ufficiali e sottufficiali 1n servizio permanen- 
te dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei 
Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pub- 
blica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice 
brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio con- 
timuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti 
(articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229). 


4) Buona condotta. 


5) Idoneità fisica all'esercizio dell’insegnamento, 
che l’amministrazione ha facoltà di accertare nei con- 
fronti dei vincitori mediante visita sanitaria di con- 
trollo. 


I ciechi possono partecipare solo a1 seguenti con- 
corsi: classi XIX - XXIX - XXX - XL - XLIII - XLV - 
XLVI - LI - LII - LITI - LVII - LXXVI - LXXVII. 


6) Fossesso del titolo di studio, indicato nell’alle- 
gato A, da parte degli aspiranti non abilitati che parte- 
cipano al concorso al duplice fine del conseguimento 
dell’abilitazione all'insegnamento e della cattedra. In 


7) Possesso dell’abilitazione prevista dall'allegato A, 
da cui sono esonerati gli aspiranti indicati dal prece- 
dente numero. Le lauree rilasciate ai sensi del decreto 
ministeriale 25 luglio 1970 (pubblicato nella Gazzetta Uf- 
ficiale n. 219 del 31 agosto 1970) hanno valore abilitante 
in relazione alle classi di concorso XL e XLVI. 


Non possono partecipare ai concorsi: 


a) coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo 
politico; 

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 


c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da 
altro impiego statale per aver conseguito l’impiego me- 
diante produzione di documenti falsi o viziati da inva- 
lidità insanabile; 

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dal- 
l’albo professionale degli insegnanti; 


e) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi 
nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dal- 
l'insegnamento; 


f) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi 
nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea 
dall’insegnamento, per tutta la durata di essa. 


Il Ministro con proprio decreto motivato esclude dal 
concorso coloro che non sono in possesso dei prescritti 
requisiti di cui innanzi.’ 

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, 
quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo 
l'espletamento delle prove. 


Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipano ai 
concorsi è richiesta la prescritta autorizzazione dell’au- 
torità diocesana, autorizzazione che sarà allegata a cia- 


scuna domanda di ammissione. 


Art. 3. 


Domande di ammissione 
Titoli di merito e schede di valutazione 


Le domande di ammissione, su carta bollata, per atti 
civili, devono essere rivolte al Ministero della pubblica 
istruzione - Direzione generale del personale e affari 
generali e amministrativi - Ufficio concorsi scuole me- 
die - Roma, e devono essere redatte in conformità al- 
l’unito modello (allegato B), che fa parte integrante del 
presente bando. 

Le domande redatte in difformità non saranno rite- 
nute valide per quanto in contrasto con le vigenti di- 
sposizioni di legge. 

Alle domande dovranno essere allcgati i titoli di me- 
rito, che i candidati intendano produrre ai fini della 
valutazione ai sensi della tabella annessa al presente 
bando (allegato C), nonchè le schede di elencazione e 
quelle di valutazione dei titoli, seguendo le istruzioni 
dell'allegato D, che fa parte integrante del presente 
bando. La esibizione insieme alla domanda dei certifi- 
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cati di studio e di abilitazione, con indicazione dei voti,| prove medesime, secondo l’unito diario (allegato F), 
è condizione indispensabile per le relative valutazioni! senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del 
di merito. Ministero. 


Le schede anzidette sono in distribuzione presso i| Nel corso delle prove scritte o scritto-grafiche ogni 
Provveditorati agli studi e devono essere compilate dal-' commissione esaminatrice provvederà al sorteggio del. 
lo stesso candidato, nel proprio interesse, con assoluta lla lettera che determinerà l'ordine delle chiamate alle 
chiarezza e precisione. prove orali. L'esito dei sorteggi sarà oggetto di affis- 


Le domande di ammissione, corredate delle prescrit- sione all'albo del Ministero della pubblica istruzione. 
te schede nonchè dei titoli di merito, devono pervenire 
per via postale, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubbli- 
cazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Si 
considerano prodotte in tempo utile le raccomandate 
che recano il timbro ‘dell'ufficio postale accettante con 
data non posteriore al termine anzidetto. Scaduto il ter- 
mine di presentazione non saranno accolte nuove do- 
mande; non sarà consentito chiedere il passaggio da 
un concorso ad un altro fra quelli contemplati nel pre- 
sente bando e neppure chiedere il passaggio da una 
sede ad un’altra delle prove scritte o grafiche; non sa- 
ranno accettati nuovi titoli di merito nè saranno con- 
sentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni. 
I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convali- 
date non saranno presi in considerazione. 


Le prove scritte, scritto-grafiche, grafiche, orali e pra- 
tiche di tutti i concorsi si svolgeranno a Roma. Le sole 
prove scritte, scritto-grafiche e grafiche di alcuni con- 
corsi si svolgeranno anche in altre sedi, come specifi- 
cato nel diario anzidetto. 


Qualora il candidato, nella sua domanda di ammis- 
sione, non abbia indicato la sede nella quale intende 
sostenere le prove scritte, sarà assegnato di ufficio ad 
una delle sedi in cui le prove stesse si svolgeranno. 


Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o invalidi 
che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche 
prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla com- 
missione di adottare per essi, in relazione alla natura 
della minorazione, modalità diverse, sempre che la pro- 
va possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I can- 
didati che si trovino in tali condizioni devono espres- 
samente dichiararlo nella domanda di ammissione; de- 
vono, inoltre, inviare una istanza specifica dieci giorni 
prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno 
antecedente a ciascuna delle prove stesse all'ufficio con- 
corsi del Ministero o al provveditorato della sede pre- 
scelta. 


Perde il diritto alle prove chi ad esse non sì presenti 
nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti. 


Prima di ciascuna delle prove di esame a cui si pre- 
sentano, i candidati devono dimostrare la propria iden- 
tità personale esibendo alla commissione esaminatrice 
o a quella di vigilanza un valido documento di ricono- 
scimento debitamente aggiornato. 


sg candidati ammessi alle prove orali e pratiche sa- 
anno chiamati direttamente con lettera raccomandata. 


n caso che i candidati ne siano impediti da gravi 
motivi, da documentarsi debitamente c, se si tratti di 
infermità, mediante certificato rilasciato da medico 
provinciale o ufficiale sanitario, potrà essere esaminata 
la possibilità di autorizzare il rinvio delle prove orali 
e pratiche, qualora la commissione esaminatrice non 
abbia esaurito i propri lavori. La domanda di rinvio 
va redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero 
della pubblica istruzione - Direzione generale del perso- 
nale e affari generali e amministrativi - Ufficio concorsi 
scuole medie. Coloro che si trovano comunque in servi- 
zio dovranno far comprovare il motivo della domanda 
dal capo della scuola o dell'ufficio. Adeguati accerta- 
menti si riserva l'amministrazione di effettuare nei con- 
fronti dei candidati che non prestino servizio. La do- 
manda si intende fatta a rischio esclusivo del candida- 
to ed è da considerare respinta in caso di mancata co- 
municazione di accoglimento. 

Nella partecipazione di ammissione alle prove orali 
è data comunicazione del voto riportato nelle prove 
scritte. 

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative 
alle prove orali e pratiche, la commissione comunica 
ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le 
prove medesime, la votazione conseguita. 


Le copie, anche fotografiche, dei documenti che si 
intendono far valere come titoli di merito devono es- 
sere fornite di bollo e regolarmente autenticate da no- 
tao, cancelliere, segretario comunale o altra autorità 
prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà 
conto delle copie non autenticate; le infrazioni al bollo 
saranno denunciate agli uffici del registro per le con- 
seguenti sanzioni al sensi dell'art. 31 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 


Coloro che partecipano a più concorsi di cui al pre- 
sente bando, documenteranno una volta soltanto i pro- 
pri titoli, ma devono presentare separate domande di 
ammissione, accompagnate da altrettante schede di va- 
lutazione dei titoli, mentre è sufficiente una sola scheda 
di elencazione. 


Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti 
presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni. 


Ai candidati che non sono residenti in Italia è con- 
sentito di presentare la sola domanda di ammissione 
nel termine previsto dal presente articolo, salvo a cor- 
redarla dei titoli con anticipo di almeno dieci giorni 
sulla prima fra tutte le prove scritte previste dal diario 
annesso al presente bando (allegato F). 


I titoli sono valutati prima delle prove orali e pra- 
tiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati 
ammessi. 


Art. 4. 


Svolgimento delle prove 
Titoli di riserva e di spareggio 


Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, 
scrittografiche, pratiche ed orali e verteranno sugli 
uniti programmi (allegato E). 


I candidati si intendono ammessi alle prove scritte, 
scritto-grafiche o grafiche di esame in base alla pre- 
sentazione delle domande e dovranno intervenire alle 
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A differenza dei requisiti di ammissione al con- 
corsi (i quali, a norma del precedente art. 2, devono 
essere posseduti, ad eccezione del limite di età, alla 
data ci scadenza del termine utile per la presenta- 
zione delle domande) 1 requisiti che diano titolo a 
riserva di posto o a spareggio nei casi di parità di me- 
rito, anche se vengono ad essere posseduti dopo la 
scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande, possono essere documentati prima della for- 
mazione delle graduatorie di cui al successivo art. 5. 


A tal fine, entro venti giorni a partire da quello 
in cui avranno sostenuto le prove orali, i candidati che 
le abbiano superate e che per tutte le prove di esame 
raggiungano almeno la votazione di 52,50 su 75, pre- 
senteranno al Ministero della pubblica istruzione - Di- 
rezione generale del personale e affari generali e ammi- 
nistrativi - Ufficio concorsi scuole medie, i documenti 
che diano titolo a riserva o spareggio (a meno che non 
siano già stati prodotti) attenendosi alle formalità di 
cui all'allegato G, che fa parte integrante del presente 
bando. 


Art. 5. 
Punteggio - Graduatorie - Elenco abilitati 


Ogni commissione esaminatrice dispone complessi- 
vamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle 
prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti sup- 
plementari per 1 titoli di cui al n. 4 della tabella 
annessa al presente bando (allegato C). Il numero dei 
punti da assegnare ai concorrenti non può superare il 
limite massimo di 100. 


Nella sua prima adunanza la commissione ripartisce 
1 punti tra le singole prove di esame. Determina al 
tresì i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le 
categorie e nei limiti previsti dalla tabella di cui al 
precedente comma. La ripartizione è subito resa nota 
mediante affissione all'albo del Ministero della pubbli- 
ca istruzione ed è riportata nel verbale della predetta 
adunanza e nella relazione finale. 

Le prove di esame si intendono superate dai candi- 
dati che riportino non meno di sei decimi in ciascuna 
di esse. 


Per ogni concorso la commissione esaminatrice com- 
pilerà le graduatorie seguenti: 


1) graduatoria dei vincitori; 

2) graduatoria degli ex combattenti; 
3) graduatoria suppletiva; 

4) graduatoria di merito. 


Hanno diritto all'inclusione nelle graduatorie di cui 
ai numeri 1), 2) e 3) i candidati che soddisfino alle 
due seguenti condizioni: a) aver superato le singole 
prove di esame e raggiunto per esse la votazione com- 
plessiva di almeno 52,50/75; b) aver conseguito la vo- 
tazione totale per titoli ed esami di almeno 70/100. 
Hanno diritto all'inclusione nella graduatoria di cui al 
n. 4) i candidati che si trovino nella condizione di cui 
alla lettera @), 


Nei casi di parità di merito i candidati saranno col- 
locati secondo l’ordine di spareggio di cui all'allegato H. 
Per ciascun concorso la commissione compila inol- 
tre un elenco alfabetico degli abilitati, nel quale inclu- 
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de, con indicazione del punteggio totale di esame, tutti 
i candidati i quali, non essendo già abilitati ed essendo 
stati ammessi al concorso in’ base al titolo di studio 
posseduto per il conseguimento dell’abilitazione e della 
cattedra, abbiano riportato, per ognuna delle prove 
d'esame, un voto non inferiore a 6/10. 


Art. 6. 
Titoli di ammissione 
Pubblicazione delle graduatorie - Rilascio certificati 


Le graduatorie di cui al precedente art. 5 sono ap- 
provate con decreto ministeriale sotto condizione del. 
l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all’im- 
piego. 

A tal fine i concorrenti utilmente graduati saranno 
invitati con lettera raccomandata a far pervenire al 
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale 
del personale e' affari generali e amministrativi - Ufficio 
concorsi scuole medie, nel termine di giorni trenta dalla 
data della lettera stessa, a pena di decadenza, i docu- 
menti comprovanti il possesso dei requisiti di ammis- 
sione di cui all'allegato /, che fa parte integrante del 
presente bando. 


Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Uf- 
ficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II; 
di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta 
Ufficiale. 


Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella 
Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali 
impugnative. 


I titoli e i documenti prodotti dai candidati non 
saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di 
impugnativa, a meno che i candidati stessi non rinun- 
cino ad ogni eccezione in ordine allo svolgimento dei 
concorsi. 


Per quanto riguarda la richiesta di certificati circa 
l'esito dei concorsi, i candidati dovranno inviare al 
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale 
del personale e affari generali e amministrativi - Uffi- 
cio concorsi scuole medie, apposita domanda in carta 
da bollo da L. 500, allegando tante marche da bollo 
da L. 500 (non marche per atti amministrativi) quan- 
to sono le copie dei certificati richiesti: marche che 
saranno applicate sui certificati e annullate a cura del 
Ministero. I candidati che, provvisti di laurea o diplo- 
ma conseguito presso università o istituti superiori, 
chiedano anche l’attestazione dell’abilitazione consegui- 
ta, allegheranno inoltre la ricevuta della tassa di lire 
10.000 a favore delle opere universitarie, versata una 
tantum all'università o istituto superiore dove fu con- 
seguito il titolo di studio. 


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 
Roma, addì 5 maggio 1973 


Il Ministro: SCALFARO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio ‘1973 
Registro n. 55, foglio n. 490 


rario a 


i 


nento ord 


Supplei 


co 


lla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennalo 1974 


ei]ou 


cpu 


[9IUDI] 1IMIISI 
«0400 LIQQUI 3 
IUOIZNI}SO9 IP 
a ayoneuoIse 


HIMOSEI  OWYOUDI] 


T}IUTUUITUO] DUIUII] 


erpolu ejonos 
ruoizesijddy 


eipaui ejonos 
iuoIzedi[ddy 


I]39U tonIo9]019? ‘ou 
Ipnis 3 aUoneuoIse 
OUZOSIP  (OLIO]CIOGE] 
1UO!ZN1]}S09 '©I1UIIJ0I9Y 


OSIODUOI Ip asse[p e[ppu 
1s9IdUI0O HuIuIeuFISsU[ 


ezuo]pod 
«‘mba Istispenb Ip 2UOorsnjoso UOI OLI 
«2152 210}19S [Op 0 2o[eLi]supul 210310S 
[ap efeuo:ssajo:d vilinicwi Tp Iwro[dip 
I QYouou ‘oorneu 0 ougise ‘o[eli]s 
Împui onIad ip caos ip Iwo]dip 
I :IPi]eA aI1jour QUOS ‘9/61 9IQUII 
-19S Q£ [I 913]0 UOU anbunwiooI 3 LIENS 
-IOAIUN Ipnis 159p O1UIUEUIpioll ]I 
o;enzje gies Lou opuenb è ouIJ 
“ellousaSuI UI 99INE] ‘I]BIiSs 
910] 2ZUAIOS  SOlIRISE aZUoros  ‘auoIl 
‘neu 2uIjdIostp (BIMIolmYyose UT BOINET 


ezuajpodinba 
IStISTEnNb Ipo atrorsnjosa uo ‘opiuiui 
-U9j 9107)19S Jap 2jeuo!ssajold EBILInI 
«eu Ip iWUOo]dip I QUIUOU ‘o|IUTtWI ud] 
-091U93] 0INN]SI Ip o cuuop e] Jod 
e[euorssajoId 0413]S15eU ip Imuo]dip 
I :IPijeA 93][oul 0uos ‘#61 9IQUIOII 
‘9S 0£ [I 91}]0 UOU anbunuioo a 1ICIS 
«JoAIun  Ipn]s I509p 0]UOUeuUIpiolI ]I 
ojenzie gies uou opuenb e ouIg 
‘elousasuI Ul 29INe] ‘1[218S 
-8I10]  SZUaios (OLI GISE aZualos ‘au 
meu 2UI[dIosip ‘EInjjoNYDIE (UT BOIMNET 


0.1}19JJ9 23UIU 
«eulIad OIZIAJOS [ep IMuemusAaoId ‘191S 
-1]} ojoni 0 119usaduI oponi ‘oomINEU 
“0198 01095 [Ipo 1]UISIJINM !EIIUEIIIUI 
eliouSaSul ‘2o1Ue299U OUOIZISO]]1OS 
- ojeliisnpuI EriousasuI MITINEUOoIIE 
2uo(zas0110s -  ojeniisnpui  eliauSsT 
Ut fesIimeuoI ee eliouSasuI !UI BOINET 


OSIOIUOI Je SuUcIssiwuWE,] 19d 
Messo9au 0:pmis IP IONI 


(01193 0 ouSa;) eueisizie 3jeLI}Snp 


«UL 2OIUII) Ip oLa],eri — CAAVW Il ‘QRI 
elaeI1SEe 

CUI] IPO AMIEIN — CAAW 0I ‘92 
OIVULICLI 0dI] 

[OP SUDILDI]  DLIDIEN — CAAW LZ ‘QUI 
aerIi]jsnpul Odi] 

JAP AUPIUDA]  DOLOICIN — CAAV G UQDI 
cueIse 0d1] 

JOpo 3YPIUII] OLIDIEN — 'AAY p ‘QD 


oue:1se 0di3 

J9P 9UIIUIO] SHEN — ‘TITATX 2550/79 
- OXeutlieuI Odi] 

Jp AUIUII] DLIDIEN — “ATX 25809 

aqenisnpur odn | 

[OP 2U91U99] LISTEN — 'IAXXX 25SDII 
IUOSELI 

2Uo1U99] TUoIzE2]dady — ‘(.) BA 2552/39 


Tmurwr 
-WI9] ITEITISNPUI QUSTEN — ‘AAW ZI ‘QUI 
a[euorssajosd 0uSaSIP 
9 EIBO[OS513UI Ip i}uaulo]a ‘2911 S9U10p 
EruouodI ‘gI]IQRIUO) — “AAV £ ‘QUI 
ejeuorssajo1d ouSasIp 
2 eIlso[09913U Ip Imuawla]a ‘eoT1Sa9 Op 
RILUUOUODI ‘QUJIQRIUOD — “TIIT 25509/9 
HIUTUIWUS] 
Quorus9? IUoI7e91]ddy — ‘(.) QA 2552/9 


LI:U923O19Y — ‘IIA HA ‘QDI 
E2IUO3]019Y — “TX 25SD/I 


€ 


21uUapa9a1d 
OQUILIEUIpIio,| OPpuodIs 


TrYosELU SUI 
TU9]? Iueizeo]ddy — ‘T-7 


qumuusjz ay 
TU997 Imegeo]ddy — ‘II-7 


SUOLINEUOIIE IUOIZ 
“‘NI]S0> 9 B91UIZOIIY — ‘I 
(4 


2quadiA 
O]USUIEUIP.IO,] OPuodas 


OSIOIUOI IP ISST]I o][E MUpuodsiLo9 tuoIzeigy 


fl 
I 


eolgqndoY EIjop 23UpIisoIg ]OP 039199p ]E 


y OLVDI SIY 


TTTYOSCUI SUI 
“uo9] TuoIzeoddy — ‘III 


Truturtaz SUI 
“Tu991 TUOoIzeoITddy — ‘II 


QUINNEUoIIE TUOIZ 
n1]s09 9 01U99]019Y — ‘I 


OSYOONOI Id ISSVIO 


—__m_mnmmtlr___mm__Éy_TrTr—É@r@@rP@@@@@@—T——_t—@——@eaaueaeaunccrr9 


"8671 U ‘9961 PIQUIOACU 17 


IM9 IP ‘VIPouI EJonos elje DAME]OI OUOIZEN]IQR TP ISSETO 9] 0OSII9ISE UO 2JLUSISSEI]UOI OUOS £ 2UUO[09 27UE]SO}}0S ©IION 


LS6T OUUE,.] 311/O UOU Mapur IWUEsA aluerpoui 2IINSasuoI 9s ‘Ope1s Opuoo9s IP a[onos s;jau suIjaIosip 2utsapala 
9] 190 01pa;]eo è ISIODUOI I 19d apijea ouos opris owlid Ip allepuooas ojonos 9|[au OJUIUEUSASUI ]]E 1UOIZENIIQE 9] ‘96p _U ‘8961 opide 7 2889] e]|op ISUSS IV :02U2749140Y 


ANOISSININV IG MOLIL 


1974 


10 


. 


lla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 genna 


inario a 


. 


Supplemento ord 


“©[ J9p QUOIZAIIP e] Uo5 cene cus 
«AsIp ‘oLIO]eIOge][ UN Ip QuoIzaIp Ul 
«Jp 05]qgo,] UO ‘01QI] jap 2dUOIZeI0I 
‘ap faeuoIssajo1d OUSISIP CAVI [ap 
0]}uoweuUSISsUI,] 9 1101210] I9p QUOIZ 
“QJIp e] uo9 ‘edueis ejjPop IqIe ‘ojeu 
«01ssaj;o1d OuUSasIip 0AI]E]9I ]op ojuauI 
«2USISUI] 9 LIO]}GIOQU| I9p QUOIZIIIP 
e] Uo5 ‘AUoyeis I]ie ‘a]euorssaJjord 
OUSASIP 0AIE|DI [op ojuoweusasuI] a 
LIOTC1OGU] 10p aUoIzalIp e| UOI ‘eyes 
-010] ©ijop a tezii[qgnd voyers e] 
«Jp Tue ‘fapeuo!ssajosd ousasip 0A 
*E[9I [PP 07}UI9UUEUSISUL] 9 LIOIBIOGEI 


19p auoIzalip e] UO ‘ele NioI[qqna 3JIY 


2ue,p INqisI HS9U VISI 
“JB QUOIZE]}as0Id ‘o[euorssaJjor1d ousas 
«IP O0AIE]9I [Ap 0quUSWIEUSASUT] 2 1107 
«CIOQE] I9p QUoIzalIip E] UO O[[CISLIO 
IPP 9 01194 [9p Eolrnsmie QUOIZZ.IOA 
-E] ‘HIOIRIOQR] IATE[DI 19P QUOIZINIP 
E] UO IZIIPp9 TOXWUEIII I]UOMII]SSALI I 
Iod a[euoIissajo1d OUSaSIp ‘LIO}EIOGEI 
IAH}e]9I IO9p SUOrzIJIP Ee[ UOI EuEl[9I 
“J0Od e] Jod 2]euorssazo1d OUSASIP ‘110? 
«© 10Qe] IAI}e]dI Jop auoIzalip E] uoD 
s918 I Jod ageuoIssaJord ousasmp ‘aeu 
-0Iss9joId 0uUSasIp 0AI]E]9I [9p 0juaur 
-©uSasut,] 9 1MO]eI10gt] Tap suUoIzIIp El 
UOI ‘ESIUEIII IUOIZEIOVIP ‘(0IUII9)) 
conueIII a]euoIssa;oad ouSasip ‘(00 
«SII e) OIINUeISI 2[euoIssajo1d ud 
‘aSIp fa[euoIssajosd OUSoSIp ODANE]9I 
Jp o]juoweuSIsUI] 2 LIOJRIOGE] t9p 


QUOIZAIIP E] UOI EIIWMEISI EI[OP UV 


Que 
Ip IMIst 1$9U Eos HnIe 200221338 
-01d ‘ajeuorssajord 0UuSIsIp OANE]II 
[op 073uoweudasur[] 3 TIOJRIOGE] T9p 
QUOIZIIIP e] UOI I][e39UI [op Eousi 
«IL SUOIZEIOAL] ‘e[euorssozo1d 0uSasIp 
OATRE]SI [9p 0]uswreusasuT,] 9 LIONI 
-OQe] 19p 2UOIZIIIP E] UOI ‘ELISIYIAO ] 
«[8p 9 I[[eJaui tap 97HE2 ‘a[euoIss9zo1d 
ouSasIp OAHE]9I Jap o0juoweuSasuL] a 
L1IOTRIOQU] Iap QUOIZIIIP e] U0I ‘esatua 


Que, p ox3soeuI Tp ewuIo[dip 
teqeorgdde 0)108,p gHumieui Ip ewuo]dip 
‘eos ie elumzeuI Ip euIo[dip :1[0311 
muanSas TI IpijeA SI}[OUI OUOS ‘LI83IS 
«I9AIUn Ipmis 1]S9p oc]uaWIeUIpiori ]I 
o}enge rgies uou opuenb e ours 

“Tue oJj9q Ip ermuapess® 


ellop ewo[dip ‘eInjjoxUDIe UT ComeT 


911, p o1]jsetuI Ip ewIo]dip 
feqeorldde 231e,p gilumzewa Ip ewio[dip 
teonsnie gimieui Tp ewio]dIip 110) 
muansas T Ipi]eA 2J}[our OuUoSs ‘LIES 
“IoAIUN Tpnis I[S0p OJUSWEUIPIOLI |I 
o7enze gies uou opuenb e Ourg 

“Hue al[]aq Ip eruapesse 


EI[ap ewo]dip feInpaNUoIe Ul EsIneT 


aLe, p 0I1jS9tuI TIP ewIo]dip 
fergorgdde 2317e,p gH.Im}ew Ip ewIo]dip 
SCONSTIE RILIMICUI IP EWIOIAIP ‘IONI 
muan$as I IPijeA 2I3[OUT OUOoS ‘LIENS 


“IWAIUN Tpnis I[{99p O]UIUIELIPioLI TI 
o}enge rgies uou opuenb è ours 


edweis erop a ey edure]js ellop 2 egeas _ 
-218030J EI[op ‘erIezong -010J Eljop ‘eLienogggna 
-_ qnd toyels ellop IV — ‘9 | eoyei8 erlop HIY — “TIA 


0119A [9p 2 01]9A [9p 2 
-_ BOINUEIS9 Elop mMiy — ‘S | orurexso erop DIV — ‘IA 


E[[PP. OIUSWIEPAIIE,] 9° 9UOIZEIOIIP *I}Ie e][9q Ip EruIopeose ©II9IYJIO, TP e1199Y9I0,I19P 
©] I9d elI9IY2IO,[]9P 3 I[EJ9LU 19p 9JIV | el[op euIo[dip femuieriQoIe Ur CemmeT] -_ 9 Te gouI Ip IV — ‘|a Helauw top NMiy — “A 
s t £ (4 I 


OSIOZUOI TP asse] e[jau 
ISSIdUO5 quawIeuSaSU] 


osIodUOI |e suoissIUUIe,] Iod 
WEessa99U cIpmis Ip IONI 


axuspa391d 9muaSIA 
O]jUIWICUIPio,] Opuodas OQUewIeUIp.Io,] Opuodss 
OSYOONOI IT ISSYTI 


Ù 


OSIOIUOI IP ISSEJO alje 1Uapuodsizioo IUoIzeNTigy 


1 9 gepna:o 1974 


1. 
Re 


8 


lla GAZZETTA UFFICIALE n. 


mario a 


Supplemento ord 


10 


-0IZE3IDI9SA pa EeDIUESIO 3 BIruesioUI 
‘ajeJoua5  EDILUTYO  SEDIUESIO  2OSUI 
<TYD IBDIUETIOLI 3° EBIIUESIO 2]219UIS 
EDILI SOLIO)RIOQL[ 93 BIIpeue EI 
ILUIUYD OLIO] BIOGR] 3 ESILULY9 (BSIUIYO 


2u1e,p _1minsi 1[99U 
‘tonsiie 2uoIze]]3d01d ‘afeuo1ss9zoId 
oufasip 0AHNE[aI [Ap O}USWEUSISUI |] 3 
LIO]CIOGE[ 19p suolzastp èj UO9 2UNIS 
-09 [Jap 3 epow eijap ousastp ‘a[eu 
-01Ss3}o1d O0USaSsIp 0AL}B]3I [PP 071USUI 
-2USOSUI] 3 IOJBIOGU] t9P QUOIZIIIp 
©] UOI OUIBILI 3 0]]9]|I9U ‘LO]BIOQU] 
Issouue I[Bap suorzalip e] Uo5 ‘QU 
-11S05 [I Jad a Bpow ip 2UOlzeInIsn[ 
-L ip ouSasip ‘fajeuo!ssajosd ouSasip 
OADHE]a1. [pp 07uaWIEUSISUIL] 9 IOILI 
-0Q€] [9p 2UOIZIJIP E] UOI 0INSSA) [IP 
948 ‘a[euoIssajold OUSasIp  0ANE]II 
Jp 0]}uaweuSasur,j 2 Loje1Oge[ I9p 
SUOIZaAIIPp e] UOI ESsaryo Ej[ap Opalie [ 
9 QUOIZE1099p €] Iad 0]nSSa1 [Ip 2liy 


eue,p t1inpmgsi 1]59U vonsmie 
auoIze]afold ‘eY4eisoli;  E[[aD EIIO]S 
ip o]uoweufasur,j 3 OLIO] RIOGEI |3p 
QUOIZALIp E] UO. EBIUEISON[ 2UOISII 
-Ul (OLIO) 2IOGR] [Ap QUOIZaIIP E| UOI 
eyeiodi] ‘o[euorssajo1d 0USISIP 041) 
-*E[21 [ap 01USWEUZASUL] 3 1I0]C10QU] 
lap euoizalip EJ UO9 ‘OIQI] [PP cIneIis 
‘al 9 BONSINIE BImieda[i ‘eyeisojix el 
-]J9p E110]S Ip 0juawWeUZASOI,] 3 OLIOIRI 
-0QU] [PP 2UOI2IIHIP e[ UOI EIIJEITONX 
QUOISIOUI eYEISoOo.[edI Eel[ap Elio]js 1p 
oquawueUSasUI |] 3 OLIO} RIOQRI [op su 
-OIZalip è] UOI EIYyrIS0.[eI SUOISTOUI 
MIO} RIOQU] 1AHE]I 19p 2UoIzaIIp El 
UOI BINSI©IE eYeId010] ‘O1QI [PP 2 
LIONIBILO 19p ‘BINIILIios E[[{ap eLio3s Ip 
oZuawIeusasuI [ap 081qg0,[ UCI 113] 
«ergo top aj3s 2a ouSasIp ‘(2yLiSolix 
è] Jod ©@AIjersni[i QUOIZISOCUIO? IP 
9 0194 |ep ouSosip ‘eyeiSo;] ej J9d 
BAIRI]SN[[I FUOIZISOKUIOI IP a 0194 
[ep ouSasip ‘eyeifoo;eo è] dod Val 
-21]SN[[I SUOIZISOGUOI IP a 0194 |ep 
ousasip ‘fa[euorssajo1d O0USasIp OAII 
- [91 [PP OJUSWUULUSAISUI ] 3 OLIOIBIOG 


OSIODUOI ]Pp asseo e]j[jau 
ISdIdUU0I HuaweudIsU] 


BOIneoewuIe]j eis 
+0]0U99] 3 BIIUITYI SESIUITYI QUOIZISO] 
-3OS - 2[eLI]snpur eLiausasuI SerIgi9U 
«TU eliousasui feoruuryo eLiausasUI ‘a| 
Se 1IISMPUI Coluryd (ESIUIIYI :UI CIINET 


auge, p 01}soelI Ip Eeuto]dip 
teqeoi[dde a]1e,p giLIMIRUI Ip ewIo{dip 
SROTISTIIE BILINTELI IP 2WIO[dIP :1[01M 
muansas 1 IPIiTteA SJ}[OUI OUOS ‘LIENS 
-JOAtUn Ipnis ifSap O]UaWIeUIpioLiI |I 
0}enie gles uou opuenb è our 
"Ilie a[[aq Tp enuapesse 
eI[jap euwIO[dIip ‘emma Xi DIE UI Cane] 


ONOIRIOQEI 2 EoIUIUO — ‘IIIA Al ‘QDI 
EIS0]099J90U 3 CSIWIY) — “IIIA VW ODI 
OIELISnPuI eonurtuo — ‘XIX 2SSDII 
BoUIYO — ‘IIIAX 2SSDII 


OSIOIUOI fe suo:ssiunmue,] J9d 
LIESS9I9U OIPpuis IP_IoI] 


£ 


23Uapaszaid 
OQUIUIBUIP.IO, | Opuodss 


9JPLMISNPur BONUIIYO — ‘0I 


BSIUNIUO — *8 


9umn]soo 9 Ep 


“QUI ‘03NSS9] [SP HIV — ‘L 


* eSIUIIUO — “XI 


eumnjsoo 3 Epour 


‘omnss9) [>P HIV — “IIIA 


c 


azuadiA 
Q]UIWEUIpio,] Opuodss 


OS102U0I ID ISSE[O SHE IUSPUOdSLIJOI [UO!ZeN{IQY 


OSUOONOI IA ISSVII 


11 


la GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


inario a 


Supplemento ord 


TO1U99] MISI H]S39U 
suiLoovui 9 O0USasIip "lotutyo “Hued 
WI (OLMO]BAOQU] 9 EliedItO EITo]jou 
-99] (OLIO]RIOGE] 9 VICOOSOI9IU ‘01103 
-PIOQR] 3 BISINIOPIS ‘CISINIEIOUI <UIS 
‘$9) lap UIn}iuy è Clojui] IP i13U2U 
-3[9 ‘eduWejs 2 ELUOJuUl) po iuUaU2]9 
IOLIO]B1OQU] 9 ISITEUE ‘ELICIOUOI EISO[ 
-0U99] !OLIOlBIOgE] 3 a2Uorse]d allo] 
- Eu 2]jop 2 o[elau9$ tolgo Eeiso]ou 
+99] (OLIO]RIOGE] 9 VIILUIYDOIPEI ‘duo 
«13 se]d SLI] EUI a|jap o  EDIUIIYO ‘01107 
10€] 2 i}Ue10[o9 azuejsos ‘BLIOJUI) 
COIUUIYD  ‘Iussa] I19Pp o BINHUM ‘01107 
-V10QR] 93 a|isSs9] BoNUuIYI ‘a[elI3SNpuI 
OOSLUIYO OLIO]LIOQR] è ELIOJUIZ è [IS 
-991 GOILUYI ‘OLIO)RIOgGE[ 3 eoIdImei 
«QUI 3 BIISIN[[EIOUI BOIUIYI ‘OLIO]EI 
-OQE| 3 9[Iss9] EOIWUuIYo fajerI]snpuI 3 


FIGA|ONU. BOSIO ‘a|eLIjsnpui Coruaud 


ITEUOISSIJ 
-01d NMHISI I[SSU 2YIIUIII A ITEIUSWI 
N43S ‘OUOIWIIYO ISI[EUE Ip OLIoOlgIOGE] 
tI]ej ua uwins]s 9 SYOIUIYI ISITEUE IP OLI 
-0]eIoge[ {ouUSasIp 92 eoruryo Eelso]jou 
-29] (OLIO]EIOgE] a EoIUESIO ‘QqeIaUSE 
VOIUIYo ‘2I80[09DISU IP TUOIZOU ‘ES 
«IS0][OIQ 2IILUIY9I 2 EerSo]jorqoaionuI ‘218 
-0[099I9UI IEIISO[OIQOUIOIUI 9 BINUIYI 
OIUI3] ‘a[e19U9S Cono onIeue 
COILUIYI ‘OLIO]RIOQE] 3 BIIUNIYI Ip ui 
“U9WId]a ‘erdo[ouv9] ‘001uUI9) 0USISIP 
a toruIYo erso[oudz] ‘0110]}CIOQE] 2 
Conipeue BorWumyo eorum ‘29180[0Iq 
2 golueio gorumgo “uocizesedold a 
BOIUEZIO BOIUHIYI ‘OLIO]GIOGE] 9 eoIuI 
“IY9 2ISO[oIQOISTUI 3 EDIUESIO ajeI 


-guaf esIumgo ‘ISITEUE è eoIsi CoIuyo 


IDIU 
-093 IIMIIISI I[S9U OLIOIBIOGEI( 9 eolu 
+99] 9 ejelaua eoluIyo ISITEUE ‘0110] 
-BIOQU] 3 Conuryo ISITEU® ‘EIILUTYIOI] 
-J9]j9 pa ajelouss eoruryo Ip muowa]d 
«W09 OLIO] CIOQE] 3 YoU Y901]19[9 2I 
“IU Ip mquaws[dunoo (OLIO]ZIOGE[ a 
eJeoljdde EDIUITYO ‘P2I150[0329I9UI ‘218 
-O[O291SUI 3° CSIUIYI ‘SEISO[OSDISUI Ip 
TUuauia]d pa EConuIyo ‘eo1UITYI01}19]9 
pa eoIsy ESILI SeoIsp BOITO “Iu 


OSJ09UOI IP_9asst]o eau 
ISP ICUIOI IUOLUTUSISUI 


OSIODUOI |E SUOISsITUte, | 194 
LIUSS399U CIPRIS IP ijosl I 


med o]9p 

INJUI] el[op 9 eiouoI E[[op ersojou 
+99) 9 BOIUESIO Colutjo) — ‘IIX HA ‘DI 

IremIeu aZUuaros 

‘ELIEIOUOI EISO[OIQOIOILI 3 EITOISCI9 
“Hu ‘opemisopui ew) — “IX H ‘4DI 
OLIO] eIOGE] 9 Bom) — “X H ‘QDL 

OLIO]RIOGE] 9 erIO]UI 


‘9 epermsnpur tonumo — “XI H ‘205 
£ < 
21uopasssd quadra 
QQUILULUIPIO, | OPUOIIS 3USUICUIPIo,] Opuosss 


OSIOIUOI IP ISSU[I axjfe TH UAPUodsit10I IUOIZENKIAY 


lla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


inario a 


Supplemento ord 


12 


‘aUOIZENTIQE IP 


& 2SSCj9 Pipe ranejoa HuoureuSasui 11}fe pe ciruigge 2 0]sanb opuenb o]os ‘lotuoa) iniusi 1S2U tido[ua_ sal 1P_0IUSWIEUSaSsUI [je Onipe Ep auocIzeruaLut]e [jap azuotos è euieiBe esIumyo IP ewIo{dip II (1) 


SUIE,po TINnuIsI 1[$9u OLIO] EIOGE] > 
tIso[oo$ ‘erSo[eIauUIlu ‘COIUIEISI COIUI 
“YI fOLIO]CIOGE] 9 BSILIE.ISI BUIO 

Teuo:ssajo1d Tinqmisi I]39U 
SAUDILUTYO ISITRUE IP OLIO]BIOQE] 3 EI 
“e2ijdde voruityo ‘OLIO ]BIOge] 3 ES>IUI 
“2199 2I60[OUSS] ‘ojelIjsanpuI EoIutIyo 
ì IoIu93] Inznisi 1HS9U 
autgootuI 9 ousasip ‘Puyo nuerd 
«ul (OLIO; 2IOge] 3 elIeligo Ersojou 
-99] (OLIO]EIOGE] 3 EICOOSOIDIUI ‘OLIO? 
-210QU] 3 visiniopis ‘eiBIn[e3auI ‘HIS 
-593 [Sp CInziU] 2 ELIO)UI) IP T]}USUI 
-2]9 (O0]gIOQU| 23 CIIO}UI) IP TRuUowW 
‘oa fedwuz]s o Eelo]ju] Ipo 1309U19]3 
{OLIO]E1OgUi 3 ISHEUE ‘eLIZIOUOI PISO] 
-0U99] SOLIOINIOGE[ 3 3UYISE[À 9119] 
-euI a|jop 2 o[elouo$ EoluIo eidojou 
-98] fOLIO]JCIOG] 2 BIIWIIYIOIPEA ‘9UI 
‘sed 9QLla}eLu o]j9p o EDILUIYD ‘O10] 
-V10QU] 9 MURIO]07 aZUEIsos ‘ELIOJUTI 
BOnUIYI ‘Tinsso] Top EInzu ‘01107 
-210QE] 9 a|issa] BoIwuIyo ‘opeLIjsnput 
ESILIO ‘OIO]EIOQUe| 3 ELIO]UTI 9 9[IS 
59] BOIUIMI (OLIO]LIOQE] 9 BoBInj[ea 
*SQUILI O VOIS.IM[[213U eSIUUIYO ‘OLIO]VI 
‘OQUi 9 a[isso] CoIwuImyo ‘o[eli]jsnpui 3 
aJea|anu o EDILUTYO lopeLi]s pui BOI 


Ieuoissajosd nninsi 13 
‘au tiSo[ou? pa eldo]0909490U IP TUOIZON 
TOIU99] TMIIISI 1[59U 
(1) eIB0[oo913UI ‘O1IO]BIOQ®N] 9 BLIEIO 
-U09 tISOforqoIerU ‘eIdooso0IDIUI !OLI 
“oeIogei 3 eleordde o apeiouas erS 
“-0]OIQUIDIUI 3 eIdO[orq IP _HUIwS|[duIo9 
ruorze:ioI1asa pa eoIS 
-0JOU2 O[OSINIA EDIUIWD ‘IUOIZE]919SI 
pa otieide ornsnpur SeLiease eoluiuo 


Que, p IiNmsI IAU OLIOJBIOGE] 3 
ei80[095 ‘Eerfo[eIsutuI “VDILUIBISI BOI 
19 fOLIO]EIOQU] 9° BINUEIII. BIIMIIYO 


meuo:ssa;o2d 13NI1)SI 173 
-9U ‘SUAWIIYO ISIJEUR IP OLIOIRIOGTI 3 
equordde eomumyo OLIO] BIOGU] > EI 
“ueI9I tIdo[oud9] ‘o[eidisnpuI BOYS 


OSI0DUOI Ip ossejo eau 
ISDIdiIUOI 1UMUEUSISU] 


| 


SeLIEIOLUTUI eriousazuI SBOIUIYO eLISUS 


-oBUI ‘a[elT] sa QUI VGOHUILYI LUI 


BOILLIYI ELIOUSISUI ‘ae ra] snpui 
PDIIUIYO IRIOBIUIE] ‘ee ulue 2U0IzOp 
-01d Ej[op azuoros ‘oyoIso[0!1q 2zUaIos 
fut]uaniije IUOIZETEdaId a[[ap Eezualos 
fipe1saJo]  9ZUAIOS (SLIBISO  SZUoIDs 
TEDIUTIYO SBITMISCULIC] eido[ouo9) 


EOIWUIYI ‘EIDEULIV] a VOIUIo :UI COINET 


I 
BONUIYI 
QUOIZIS0]}0S - ajelizsnpur eLiouSaSuI 


OSIODUOC {2 auo:ssiIue,] od 
LIESSAIIU OIPNzsS Ip 1]ONLL 


| 
i 
| 


(000129 | 


t]9d 2I19p 

CINuUI]j U[[jop a EIDUOCI E;[ap tISo[ou 
+99) 3 BoIUeSIO COWIY) — ‘IIX A ‘Q0I 

IeImqeu azuaros 

‘ELIBIOUOI EISO[OIQOIOIU 23 EIdOIS019 
SUL ‘O[ELI]snpuI Bow — ‘IX Hd ‘IDI 

EueISe enisnpur]j J19d 

opezzijernads OZz.IIpur, J9d O0IUIYI 
ouo]jeioge[ 3 eo) — ‘X H ‘DI 

. OHOJBIOGE[ 2 ELIO] 
“UH 9 S]ELIISNPUI B SIUNY) — “XI H ‘QDI 
9[eLl]jsnpui EDIWIIY) — ‘XIX 25850/9 


OTDIZIOSES 3 BONUIYO — III D ‘IVI 
II 

«2188 arIjsnpuI 9 COIUIIY) — “II D ‘QUI 
OIDIJIOSEO 9 OLI 

«2152 SL Hisnpui a BIIWIYI — ‘XX 255979 


£ 


a1uapaso.id 
OUaAWIEUIpsi0,| OpLuodas 


O[ELIISNPU] eIUIMO — ‘OI 


SUOI 
“*E]UawWTIje e[jop o SZUSIos 
2 eleiSe BIUIY) — 


c 


Qiuadia 
ONUSUUEUIPsO, | OPUOIIS 


OSI0IUOI Ip ISSE]o alle 13 USpuodsilio> 1UOIZEILY 


ATELTIsnPur eotutu) — ‘IX 


QUEISE 


‘6 | AINISNPUI 9 COIUIO — “X 


OSHOONOI IG ISSYTI 


13 


1 9 gennaro 1974 


8 de 


lia GAZZETTA UFFICIALE n. 


MAFIO Q 


; 
Li 


i 


Supplemento ord 


IDIUO9I IINIMISI 
1$9U ajepusize auorzezziueSIO ‘[UOIZ 
seor]jdde 3 I9LI]}E][09]ED SuUryooeuI ‘eoIu 
-99] ‘11509 lap ISITeUe pa EHI]IQRIUOI 
‘a[epualze 2U0IZezziuedIiO 9 Ipoj9uI 
lap 9 Iduu9) iop isijeue ‘a;epuolze 
CIUIOUOII ‘EIITIQUIUOI 3 ETUIOUODI IU 
-0izeNioJasa pa eareiado ‘eanezziue8 
“10 ‘CAMUIISTUIMIUIE a[euoIssajo1d to 
-IU99I ‘BIIISITE]S è RHIIQRIUOI ‘BIIISI] 
-B1S 3 BlIGIZUEUL BOIELUSIELI ‘CIIQLI 
*UO9 ‘IOLI]E]OO]EI SUIYIIEWI 3 I[eioIdUI 
«UI05 221099? ‘09IISTINAUIOI  0[02]E2I 
‘ajeio.IaUIUT0I) BIIUd3] è ELId]sIInduoI 
‘treorrdde pa a[eiousS eLIiSUOoIStI 
‘eliajsiinduIo? ‘Iuoizeordde 9 QC 
«U09 QUIYIIBUI ‘EIJIUOISCI !EIIQUOISCY 


Ieuorssazord TINI 

«Msi 11390 CUNJIOLUI è gIIQUIUOI ‘CU 

STIOSEUI E 0[oo[eo ‘auoIzesianp eiap 
eoruos1 a eyerso[]ep  ‘eyeaso[1;]eg 
IOIU99] TINI]SI 1]{99U CYRISOTMEg 

t 


TeuoissazoId TIn3zmgsi 1]8 
«ou OuUSasIip 3 09I$0[0U93)] OLIO] CIOQE] 
‘@UO1Z1)S0d Cp ieri) ew Iop eido]jou 
99] fadaMUeI IP HUEIdUI 3 IUOIZNI]}SO9) 
TOTU99I TININSI 178 
-9U 2I9I]ULI [ap QuUorzezzIiuESIO pa 07 
“ueidIUI ‘OLIOTBIOGE] 93 IUOIZNI]SOI 9] 
‘Jp 2 ILS] eWI I9p tISO[OUI3] ‘9Y21[ 
nmelpi 2 ITepel]s ‘IIIpa IUOIZNI3S09 ‘IU 
*OIZnI]S09 ip ousasIip ‘091U93) 0USsS 
«tp ‘091U0:}9HYDIE 9 02IUIIZ OUSISIP 
1Uo1zn1]s09 Ip oufasip 2 iuoIzni]s09 


TOIU99] TINIIISI 
ITR9U  IUOIZENOI9SA pa AYPIINELOIIE 
IUOIZEDIUNUIOI9]9]  ‘EalSt  2UOIZE]OIMI 


OSJOIUOI IP asse[o eljau 
isauduroo 13 uaweudasU] 


Ijelienjie pa 2uUorIsijzeIs oezuoros {au 
«TI LIO WI-OO UO LODI SZUIIOS  (SLIBDUEO 
® SUOIUIOUOII SZUIIOS ‘ITRIONSUITIOI 3 
AUONMUOUOII SZUSIOS (A[epuoize EILIoU 
-0593 ‘OIOISUIUIOI 2 CIUIOUODI !UI CIINET 


eIeoigdde a110,p ‘ajeuoIssajord 


‘Coruoa]  ‘Borisizie ‘ope msiseuI ‘20131 
«UaIos  ‘EDISSE[O WILINYeLI ip ewo]dig 
C1n}191 


IOTE UI O ajialo eiaousasui UI 3IINeT 


AJIAIO QUOIZEIA® 
eijap 2]e19US5 2UOZ3II( E[]Ap jon 
JV EZUoISISSE [[9p 9 taloe 2UOIZe[o9 
“Io e[jop tn i1odsa 159p o[oni Jap 210) 
-JadsI ‘0A1)19]jJ9 9]USULUIIAd OIZIAJSS UI 
RIS EBaISe auUoIZeoosio E[jop 240[{01] 
«Uo9. e|erorjjon "eISUSIZUI ULI 99IME] 
12OISI] 3 COMCwIS]RUI SVOISIJ (LONEUI9] 
«eu ‘e ruouo1]se ‘aydrzineu QUuI[diosip 
‘aaIne] muanfas a[[ap eun pe 01unis 
-U09 ‘E9I9E SUOIZE[ODIIO E[]IP 210][04] 
-U09 ded 0S109 fop o]ueurtisdns ]e 
a ezuanbalz ej[e 0AI]E[21 ‘EIINEuoIIE 
«esajip  B]jop  CIS]SIUI [IP 0}EIS9NV 


OSI0IU0I JE suoIssIUIIE, | 19d 
LIESSAIAU OIPnis Ip _1ORNL 


9[EIOISUILIOI 

BoIuds] 2 euSUOISEY — “AI 5 ‘QDI 
9TeIDISUI 

«UI09 V9IUII] 9 ELIFUOISEY — ‘IX 2SSD/I 


ege1fonned — ‘IIIAT 25SD19 


ouI]sa. ‘A19IMued ap OjuerdiuI ‘TUOIZ 
‘n1} 509 al[ap elso[ousaL — ‘AX H ‘4DI 


TUOIZNI]SOI 

Ip ouSasip a ruoIznI] so) — ‘IX W ‘QDI 
OUITIS 
pa 9lanueo jap ojueiduI ‘IUOIZNIIS 

-09 al[jap eiso[ouoaÌL — ‘IITXX 2SSD/I 
IUOIZNI]SO9 Ip 

oufasip 2 TuUoIZna]s0) — “IIXX 25SD/9I 


£ 


ajuapasald 


GjUSUISUIPio, | Opuooss 


Hep 
“«USIZE 9 ITRIOISUIUIOO 2YI 
-TU93] 3 2UIdIosiq — ‘9I 


BUIIIBUI E EII]IQRZUOI 
è GUIDO EUI 8 0[0]eI 
‘euolzeoTanp erop suo 
1099) ‘egesSo”ieg — ‘SI 


02910931 0USasIp 
a TUOIznI]so9 aj[ap risor 
-0U99] ‘UO!Zn13S0) — ‘£I 


TUOIZEIIOI9SO pa sUIrINEU 


«0198 TUOIZEOIUNUIOI9]9] 
‘edloe FUOIZE[oZII) — ‘II 
c 
aUITIA 
oiuomenmio i: Ontnos:s 
cuewmeuipio,j Opuoosss 


OSIODUOI IP ISSE]I 2l[e HUIpuodsili09 1UOIZe1]IAY 


ITEepusize 
3 IEIDISUIICI  SYIIU 
991 2 aurdiosig — ‘IIAX 


EUIYDICUI E RII]IQRIUOI 
2 euIyooeu E 0[09[eo 
‘euoIzeo?[dnp ejjap 2Uou 
-99) ‘eigeafoneg — ‘TAX 


091U93] OUSaSsIp 9 IU 
-01Z1L1]}S09 a[jap eiso]jou 
299} ‘1U0Izn11s09) — ‘AIX 


euIlneu 
«0198 T1UOIZEIIUNUIOdI|I] 
‘calae auoIze]od5.HI) — ‘IIX 


OSFOONOI Id ISSVII 


——mmmTT—TT@&@@——t1@@@@@__@@——@—@—@@@——@ o  tTl]J]]oeegmgGgtgsì 


alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


inario 


Suppnlemento ord 
È a’ 


14 


«0qe] un Ip suorzalip erlop 051[Q90,I 
u05 ealpjodsosd 2 luoizaro1d ‘09111 
-au0a$ ousasIip ‘001U0:39:UDIE 9 09 
-11)9wu098 ousosIip ‘ajeuorssajo1d 0uS 
-asIp 0AIHE]2I Jop 0juowreusasuz,] 9 II 
-0}V.IOQU] I9p auoIzalzIp E] UCI 0}USU 
«epalie 9 BInalyoIe tp ousasip ‘03 
‘usum palle 3 eInNougoie tp ouSasIp 
(IO]V4OQU] IAIE[SI lap QuoIzalip EI 
UO EssIuo E[[jop Opalle,] 9 QUOIZEIOI 
-2p e] Jod 0]uomepalie 3 eIn}}oxyoI 
-J® Ip oufosip fajeuorssajosd ouSss 
‘Ip 0AHE[9I [op o07uaweusasUI,] 9 OUT 
‘9 [ap 23He,I]®p suoIzas El[op 1410)1e10q 
+e] op auocizaNp è] uoo ealpadso1d 
a 02IUOpnaNI OI ‘0911jau0ad ouSasIip 
fo]euorssajold O0USISIP OAITE[DI [PP 01 
-uoueusosuI] 9 TLIOTRIOGE] Iop QUIZ 
-2JIp è] UO 0]UAUIepaltIe ‘9]2uUOISSaJ 
-o1d oufasip 0ANE[9I [op o7uawIreUsaS 
-ur] 9 OUSa] [PE 93UHE pa 0usuIEp 
«alle ip IUoIzas app LOl2IOGL] I9p 
QUOIZIIIP ©] UOI ‘O]UIWIEpalie  ‘9] 
-2UoIssajosd ousasip oArne]jI Jp 0) 
-uoweusasur] 3 TIOILIOGEI IOp QUOIZ 
-dJip e] UO9 GINAHYIJE IP OUSASIP 
MIUOIZNIISOI 9 CINFOJYITE  (CAIIIIOS 
“op elijowoos Ip luorzeodde 3 elio] 
19115 
-3J@ 1991] IU eunHanyole Ip quaui 
-a]9 ‘earodsold ‘00911]auI098 OuSasIig 


ieuorssajo.rd nnmsi 1]5au (ogm Tp 
BoIU99] ‘MIodser) Iap 2 IUOIZIpads 9| 
-]9p EIUS] ‘OpeioIFUILUOI BIIUI]) 9] 
-@puolize CANGIJSIUTUIVIE BIIUDI? ‘(LIT 
‘als induioo 2 a[giolo LULU EIIU99]) 
@Epuoize CAILUI}SIUIUIUIE — GOIUDDI 
‘(o101JJn,p BoIU99]  (CLSUOISEI  ‘oqeio 
«JO LU LUOI BOIU93]) O[epuorze BAL]eI]SIU 
AUTO BIIUI9I] fA]eiosO LI WIod 2IN]IMI 
Ip oI19ZEUI (EUIYIIEUI E gII]IQRIUOI 2 
TTEIO IS UILIOI aYIIUII] SLI9]ewI ‘2 NIQ 
“2]3U09 fouWe:ofpnqg  0[[o1]uo9 ‘aerou 
-05 EITIQUIUOI E[[op isigeue ‘a[eroads 
RI]IQRIUOI. E[[op  ISstfeue ‘a[euoIizeu 
«I9]UI  0IDIQUIUIOI [AP BIIUI9] ‘1)1.10dS 
-B1] 9 tuEsop ‘o[ueoIauI ENUIII ‘9[ 
-BpuUoIize SUOIZEZZIUESIO !2OI]1SIZEIISUI 
®  afepuolze 2U01]S98 ‘2U0!2ezziueSIo 


OSIOZUOI TP osseo Eljou 
Iss4duI0) NUIwEeuTIsUu] 


21IE,p o1]jsoeuI Ip eLuo]dip 
‘eqeolgdde 2]1€,p giIImMIe1 Ip ewIo]dip 
‘BoIjst]Ie RuInTeLI Ip ewIo[dIp :1]0n} 
quansas I IPI[EA 93I[OUT QUOS ‘LIENS 
*J9AIUN Ipnis IS9p o1UIUEUIpIorI ]I 
0]jenge gIes uou opuenb e OUIJ 
‘eije1S0U39S EL 
ad 05109 ‘II o][aQ Ipo eruopesoe ] 
«bp  ewIo[dip femnp}zoiyose ur EesIneT 


2010 
‘99300398 ‘0ZUSUIE pa 1Ie 
QUOTUOVIIITTOTE - OO1IZI I 
093 sujdiosia — *IIIAX 


BoIuoa]jonsIs ‘OquoLuep 
«GLIE ‘SUDIUO:19NUYOTE-09 
«L]ouos8 suUuIjdiosig — “LI 


OSI09U0I fe suo:ssIUUe, | 196 
1IESS909U OIPnis Ip HOUL 


A 4 I 
21uaposvald 
JUL UIpio,| OPuodas 


usa 
O]UIULEUp.10,] Opuosss 
OSYOONOD IU ISSVII 


OSIOIUOI IP ISSUIS ajie MUapUodsiLIoI [UOIZENMNIAY 


| 


tt 


uN 


mario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaio 1974 


i 


Supplemento ord 


TOISTIIO 1991] 
Tau 0}eufasip o]}euIo ‘e;euSasip ensiy 


Que, p Mus 178 

-9U eI$0]0ID0S 3 eruouodI IP Iueura] A 
Heuorssa;o1d 1t1m313s1 I[So9u ‘op 
-10Q IP R3IIQBIUOI 3 OUIZILIEWI OJNI 
«Ip ‘Eluouo9I pa 0]31JIPp Ip LIg]uUawI 
‘99 IUOIZOU ‘2 1IRIMQII] 9 aJjeroos 2U 
-OIZe|sisa] ‘o[eueSop 2UOIZE[SISa] ‘891J 
«21501 2UUSUl: «SUOIZE[SIZO] ‘EDIAIO QUOIZ 
-eonpa (ELIigISe pa a[e190S aUOIZe]S1S9] 
‘O111ITp Ipo T]UaUIa]a  IBOIISIINZ QUOIZ 
«EjsiBa] ‘e013stInI 3 eoIli]od eruiou0dI 
‘e213S18]S 9 OZUeui]j o[]ap o EZUaIos 
ieoni]jod eruouosa ‘SzUEeui; aljop eZ 
«Ualos 3 Bo1HI]Od eILUOU0II (2I9IYBISQ]E 
3 a[eioos QUOIZEISIda] ‘OMIIP  ‘209I]q 
“qnd gIHIQRIUOI ‘O[eI00S 2UOIZE[SIS9] 
‘O131IIp ‘a]eroos aUoIze;sIiSa] 9 01}.IIp 
feorijod eluIiouodI Ip 1}uawWIa]a ‘ajgio 

-0sS SuoIZze[sisa] 9 0}3}Ip Ip Huawslg 
Toruo9? muInsI 3 
-9U ITEIDOS IZIAI9S 2 SUOIZE]SIS2] (21301 
-0190S 9 EruiouoII ‘ONIIp Ipo muauI 
-9]9 I2OILUOUOII LIIISI]])IS ‘OZUQUI]J 9[ 
«jop ezuslos ‘P9I3Iod eruiouooI ‘azueu 
-IJ 9[[®p EZualos a BoI13SI]eIs ‘80111jod 
EIuouodI ‘O}LIIP 3 azueuIj al[[ap ez 
«UDIIS ‘EDIFI[OA EIUIOUODI ‘O}}LITp 3 EILU 
-0U0dI ESMSIIMI 2UOIZE]SIZA] 9 ONII 
«Ip fa]erioos 9UOIZE][siSa[ 3 EeruiouosI 
‘OQuIIp false mMIOdsta) a O}]LIIp ‘ei 

-0U008 po OJJLIp ‘O1)LIIPp Ipo _Huswus]] 


EJ PA: 
IP TIMITISsI I]59U LIIISILIE SUOIZE]}9F01d 
‘a[euo!ssajo1d ouSasIip 0AnMEe]9I [Ip 01 
-U9WUEeuSasuI,] 3 LIO]CIOQR] 19p QUOIZII 
«IP E] UO O2I}UE a[IqowI [9p ocIneIis 
-24 ji Jad 9 0US9| [ap PolnIsiuie 3UoIZz 
-BIOAE] (9[euoIssajo1d 0USasIp OASI 
jap o01uo9wEeuSasuI,] 3 LIOZRIOQU] 19p 
QUOIZIIIP è] UCI ‘B01U93JOUIIS ‘aeUoISs 
-S9jo1d ouSasip 0AIE]9I [ap 07uawu eu 
-9suUr]j 9 LIOIGIOQE][ lap auolzaIip tI 
uo ‘0USI] ]9p 211 ‘esalyo ellap op 
«9412,] 9 QUOIZBIOISP e| J9d 091UO}397 
“TYOIE 9 0911]AU109S ouSasIip ‘On0]tI 


OSIOZUOI Ip asse El[au 
IsaIdWio9 Huaweudasu] 


- TOIDJSUIUIOI 3 EIUIOUOII 


"Ie 9l[9q IP eIuapeooy,I[3p ewoldiq 


SLI BOUEA 9 QYINUIOU 
‘099 aZUaIos faYoluouoda pa 2YISI 
*2]3S @ZU9IOS ‘I[OCEN IP a[e]uarrio FIOLI 
«adns OMIIsI {ep ErIgiose]LI I[eIuo]o9 
SZUAIOS  ‘QUITIIMIBUI-OOIUOUOII IZUIIOS 
‘9Y9IJe13 
-OU9p 3 2UOIIISIILIS aZUAOS ‘ITEIOISUI 
-UO0I 9 QYNUOUOII IZUIIIS ‘QUI 
«od ozuaros ‘fezuopnadsimmi$ UL CSINeT] 


OSIO9UOI |e auo:ssiuuE ] J9ad 
LIESS999U OIPNIS IP HONL 


= 2YNIONTA SUNTdLISIT — ‘67 | SUILIONIA autdiosig — 'KX 
eUoruIou 
-053 pa aYoIprmnid allen — “A 5 ‘DI 
lb fo)tielepeiose) SUICIDI pa SUI IUIOU0II po 2UI 


P9 9UOIPLIniS aUSIEN — ‘AI 285D9/I | SUIPumS suNdiosIig — ‘81 |-Ipums sugdiosig — ‘XIX 
£ lA Hi 
23uUaparssd aUIdIA 


O]UILUCUIP.io,| Opuodes O]UOLIEUIP10,] OPuodss 


OSHOONOI IA ISSYIO 
Ì 


OSIOIUOI Ip ISSEJI alje MUapuodsi1109 IUOIZCIIQYW 


1974 


mario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 


i 


Supplemeito ord 


16 


“I? SUOIZEIOAT] ‘fapeuorssajold ousas 
-Ip 0AIE[9I [Pp 07uSwEUSISUI,] 3 110] 
«VIOQR] Iop QuocIZAIIP e] UOI ‘EsoIUo 
E[j?p Opolie,] 9 auoIze10dIp ©] 19d 
goljse]d auocize1098p ‘oLIo;gIOge] Un 
IP QUoIzalrp Eljop 081[qgo] Uco EI 
-n$1j 3 GAHEI0D9p Eonse[d ‘o[euoIssaJ 
-01d OUSISsIp 0AIe]9I ]op o7uaweuUSIS 
-UI,[ 9 LIO]}RIOQE] I9p 2uoIzazIp è] UOI 
‘2013 se]d  SUOIZEI092p  ‘apeuorssajosd 
ouSasIip OAIE]9I [9p 0]U2UneuSasuI [ 
9 LIo]gIOgE| lap QuorzalIp è] UOI ‘dI 
mp 213910 a][9p 231 IBAISIA QUOIZEONPY 
19SI)IE 
1991] I9U 0]e[ppowr o]jeuio 2 EeInsigJ 


9112, p 
rings [Bou ‘eonsmie suo!zeNnaso1d 
‘eljeISo[x  è[ J9d BALRIjSn[[I  QUOIZ 
‘ISOdUIOI Ip a 0494 [ep ousosip ‘€iz 
«e1$011] è] Jod eAneszsniji duOIZISOd 
“Wo Ip 23 OioA |ep OUSasIp ‘EIjeis 
-09]22 C] 19d BATGIISNI[I QUOIZISOCLUIOI 
Ip a Ol9A [ep OUSasIp ‘esaluo Eljap 
Opalie,] 3 QUOIZEI099p e] Jod 0194 
{ep OUSasIp ‘OLIO]eIOQUe] UN Ip auoIz 
‘dip Ellop 0$!qQg0,] UO. o[ElIjsnpui 
QuUoIzE100Ip 9 ODIESOUI ‘olejuotueLIO 
oudasIip ‘0 10]210Qe] UN Ip allo!za1ip 
e[[jap O51]qgo,] uo o:]qeis a eInsijz 
ip ousasip ‘0194 [Ep 0USasIp ‘a]euoIs 
«sajold 0USasIp CANE]aI [pp ojueteus 
-‘OSUl,j 9 a]ISS9] ]J9Pp 2UE,[[®p 2auotzas 
E][op LHo]e1oge] I9p auUolzalip ej UOI 
Ol3A [ep ouSasIp (ODIESOUI [PP LIO]EI 
-‘Oqe[ l9p suolzalip e| UO. EIIIONIIA 
suoIrzeI0vap — ‘ajeuo:ssajostd —ouSasIp 
Jp 031qg0,[ Ud a “nnsss] Ip ouas 
‘Ip ]I 3 2UY998] aj od Lio}e10gR} t9p 
QUOIZAIIP e] UO9 BILIO:]IA SUOIZEI09IP 
‘(eJjJ0jS 2 E[9} ns ouolzei109sp) ajeu 
-0ssajod OouSasIip 0ATE[9I [Pp 07 uu 
-©uSosuI] 3 LOJgIOQE] lop QuoIza3IIp 
e] UO9 BILIO]}id aUOIZEI0DIP ‘a|2uoIS 
-sajold ouSosIip OAIE]9I [Pop o7juawu 
-EUSasuT,] 2 Lo} 210QU| I9p QUOIZI.1p E} 
UOI BILIONII A 2UOIZEIOIIP !LIO}CIOGE] 
IA}e]j9I lop auocIzalip è] UOI ‘essIyo 
E[[op Opa.ie,] 3 FUOIZEI099P E] J9d BO 
“10}}Id 2UOIZLI00IP SEAISIA QUOIZEINPY 


Que, p 01]jsaeuI Ip Eewo]dtp 
feqeol]dde 2]18,p g}IImM}eur Ip ewIOo]dip 
IBOIISTILIE VILINICUA Ip euio]dip :110N] 
mquonsas I IPijeA 2I3[OUI OUOS ‘118]IS 


<IOAIUN IPnis I[SOp 0]UOMEUIPpionI JI 
o]jenpie gies uou opuenb e ouUIg 


“Ile a[[oq Ip eIumapeose, [jap  EwIo[dig 


98, p 01}s9eUI Ip_EeuIo]dIp 
te)eor]jdde 0]18,p ClImieuI Ip euro]dip 
iBorsilie gJiInjewi ip euIo[dip :110371) 
muansas 1 IpijeA 31}[OU! OUOS ‘TIENS 
«JaAIUn Ipn]s 1]59p OJUIUIBUIPIOLI ]I 
o}enjie rIEs uou opuenb e oulj 


SYONsSErA ouIldiosiq — ‘07 | sYonNSETd sundiosig — ‘IXX 


OSIO2UOI IP _asse[o eijjou 
IsoIduioo quoweuSISsUu] 


OSIOZUOI JE SUOISSIUITIE,] 19d 
i1eSSaIIU OIPpnis IP IONI 


£ 


9]Uaposssd 
O1UOICUIP.10,[ OpuosIs 


t4 


SIUSSIA 
071U9W1EUIP.IO,{ OPuodss 


OSIOIUOI IP 18 U]o ofje 


MUaIpuodsla 109 1UOIZPINIQY 


OSYOONOI IA ISSVIO 


17 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaio 1974 


19IU99] MNINISI 1690 erI9]Se1I 
J9od 001u9s) ousasIip ‘1]nss9] dad 09 
«“1sH]ye o0uUSasIp ‘9]ISs9Ì OUSASIP ‘1[13S 
I]59p 2 Eoijeis ape. [ap EI101S ‘QUOI] 
«218 IMIe age 07eoifdde oUuSasIp ‘113S 
1]$9p 9 @oIje1so10j 21I8,[]9Pp ELIio?sS 9 
‘C01Je180]03  a]1e, Ie 01e2I]dde oudasig 


IOIneuoIsEe pa 19 
‘neu ‘MUilisnpur 121099) 1IMIISI 1 
«ap 1UU2!q Lau 091093] ousasip ‘0uSasI( 


ae11S 

Seui eponos Eljau OUSasIip 23 BILseld 
ueuoIssajosd IMaonisi HSSU SHE, [op 
€1103S 9 eJjeio auolzisoduIoI ‘E9I]S 
«eld ‘ouSasip ‘9Uulri;s09 [ap Erlo]s a 
ousssIip ‘ouSssip IoIU59) Masi Y]S 
«au 9 t[exzsiSeuI IMIrsi I]S9U ‘I9IJII 

«U9IOS 199] 19U 9118, [[®P ELIO]S 3 OUSASI( 


Que, p nnuigsi HSou 
291]SI]1e® 2aU0IZe;}]joso1d ‘ojeuoIssazosd 
OusasIp 0AIHE][2I [op 0juoweusasuL[ 2 
I[[E39UI 19p 31JU,[]op QUOIZas è][ap 1101 
«© 10qU] [op auoIzalip e] uo9 eonseld 
‘esaryo èl[ap Opalle,[ 9 QUOIZEI09Ip 
©| Jad tolsejd ‘eorjse]d  ‘aeuorssaj; 
«oId O0USasIp O0ANE]SI [op 03u2UIEUS 
-9SUr,] 9 IOJGIOQe] Ip QUOIZIIIP tl 
UOI O][2109 [ap Bornsijie 2UOIZCIOA]] 
fa[euoIssajo1d OUSASIP CAITE]2I [Ap 01 
-uawWeuSasuI,] 3 ISSOUUE LIOTBIOGE] 19Pp 
QUOIZAIIP E] UCI 01ISEQU]E, {ap €21]SI) 


CANONE UI BOIMET 


eLIouS 
«oSUI Ur 2aune] ‘Moruoa;ijod I9p 2 3U 
«oIzeoIjdde Ip ajonos a[[op eni zUo 
«I@ Ip JUOIZOS a[jap o CInzjonyole tp 
LoLIadns a|onos a[[ap BaIme[ ‘(0}19UUYI 
“Je Ip ewio]dip ‘e1n}j9}IYQOie UI BaINET 


vuorgqgnd erop 3 eoIJesS erop 
B9IU99] ad apeuoissajol1d EINE 
Ip ewio[dip fojie, p o13seeuI Ip ewo]jd 
Ap ‘epeordde o}1e, po gJumzeui Ip eu 
«o[dIp ‘2513jsHIe giiImeuir Ip ewIo[dip 
{opti8 Opuo9as Ip ELIepuosas QUOIZ 
-MI]SI IP OMILisI Ip euro[dip e 03uniS 
“u09 ayomd re a[[oq Ip tIuIapeooEe [ 
op euofdip :cInzjonyole ur telnet 


9]ISS91 
o[ejuswenio cuSIsIg — ‘IIAX X ‘Q2I 
olisso) 0uSssIg — ‘IXXX 25SSD/I 


SUYIIUOJ]9:I DIO SULIO] 9 
uoizaio1d Ip 0udIsIg — ‘IAX H ‘QI 
OWI]S pa 2191]UEI [Pp O}UEIdWII ‘TUOIZ 
*MI]s09 alfop eISo[oudII, — ‘AX H QUI 

001U99] OUSaSIG — ‘IA FA ‘QUI 
1 TUOIZN.I] SOI 

IP OuSasIp a IU0IZnIso) — ‘IX VW 'QDI 
SUOI: OIE SUULIO] 


a TUOIZAIOIA Ip ouSasIg — “I 25509 
ooru931 0udasiA — ‘IIIAXX 25SDII 
owur]sa 


pa 2Jolueo [op Oo]uerdwII ‘IUOIZ0I]S 
-09 alp eiso[ouvaIL — ‘IIIXX 25SD9/I 


TUOIZNI]SO9 IP 
ouSasip 9 IUOIZnI]S0) — ‘IIXX 2552/93 


ue. 
‘PP èlI03;s a ousasig — ‘III IN_‘QDI 
ousasig — “II ‘QUI 

9JE.[]?p eI1o1S è OUSaSIG — “TT 25SD/I 
ouSasig — "XITX 2552/93 


O2HSIME 
9 00Iu93] 0uSasIg — ‘2-77 


co1U92] 0uSasIA — ‘77 


ouSasig — ‘17 


OITNSINE 2 
02910997 OUSaSIT — “AIXX 


00910933 OuSasIg — ‘IIIXX 


9116, [[9p 
]e110]s 9 OUSaSsIAQ — ‘IIxX 


OSIOZUOI Ip 3sstpo El[au 
IsaIduto5 pUIWwCEUSISUI 


OSIODUOI ]e suorssiwwe,] 19d 
pIess993U OIpnis ip tour 


£ 


2uapasasd 
O}UIWUEUIP.IO,[ Opuosas 


Ui 


(4 


aquazia 
0]USWUEUIp.i0,] OpuosIs 


OSIOIUOI IP ISSE]I ale 1 USpuodsitIoo TuorzenTigy 


OSYOINOI IG ISSYIO 


———————____m—mt——_———m tt __—_—_—__p_pypy_y _É___—— ——— —m — m <<m@t@tyt6tétmttt—  — __ ————————ttmmm—|—= 


1 9 gennaio 1974 


a 
è 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 d: 


18 


RONSHIE 9 ELigpuosas 3UOIZNI)SI,p 
ajonos 3 1}m3HIsI I1S9U VoISI} aUOIZEoNPg 


Ripoli E|Onos E[jou EOISITIE SUOIZEINPH 


o[e1zsiBei e]jonos [pu 
[YOSFUUOP LIOA©] 9 BO1}SAUUOp EILUUOUOIH 
CI 
-1001152,[ Jo9d IeuoIssajold Hninsi 1]3 
‘du ajeuoIssajo1d OUSasIip 9 EI80[093 
-JOUU ‘OIGI]IUWIe] BIuIoUodI ‘ITEUOISSAJ 
c1d MnwuIsI I[99U CosouIop Erurouoog 
15IUD9] IMINISI 
I|59U eAljezziueSio BDIUII) 3° 2915 
QUop ElluouodI ‘EIIjsolUOp E{UIOUOIT] 


eue[ja210d 
e[ 19d o[euoIssajoxd 01M}1]sI,[]9U eoIu 
-959) auoIze;}oso1d ‘IjeuoIssajord 13M] 
-1S] I]59U 0]UIWTEpalte, [[ap BIIUI9] 2 
91, []9p 2110]S ‘ajeLi]jsnpui 3 000SI] 
“ue ousosip ‘ereol[jdde 2)1e,[[{ap èli0]s 
3 00NSI]IE-001U99] 0USISIP ‘9YI]E180] 
“e wdUIO M.ue ape 0]eoijdde ouSssIp 
‘ayoigesS 112 alpe 0]eojdde ouSosig 


OSI0ZUOI IP asse] Bijou 
IsaJduroo nuoweudast] 


OIZIAI9S Tp HISMboaI T9p ossassod UT 
SS6I 9 #S6I ‘ES6I tuu© 1]39U SUOIZNI?SI 
eorfagnd Egjap: 0xaIStUI Tep 13}19p 
«ur 0juewIeuoIZIjIad IP ISI105 Ip cun 
O Zpel [SU OULIO] ® ISO][OAS 03}UOUL 
«*euorzagIiod IP 0s109 JI O ‘(0]9IA10 
pa ELIOY IP EsIsiy auoIzeonpa IP al 
«apeooy 91ess99 ol[e IssauUE 199/109 
I) ©oIs cuorzeonpa Ip Iormapadosd 
tinirisi IS TUT? anp cuswIe od 0734 
-0Jd u09 071g]}UNDbaI1J OUEIQOE dUI EIIS 
-] SUOIZEONpa Ip meoLIgouI HueuSasul 
{3 aypouE ISsoUIIE OUOS Iwesa I3Y 


*ESISY QUOIZEI 
“npa Ip nonIodns TnqmsI ISop ewojdig 


gIioITgqnd è]jop a eoyeid eIlop 
221099] Jad 2jeuo:ssajo1d BILINZEUI Ip 
euro][dip  f911E,p oJjsaewi Ip ewojd 
«Ip fejeordde o]18,p gHINI}CUI Ip ew 
“0[dIp feorsmie gILIngeuI Ip ewIo]dIp 
{opei3 opuosas Ip eriepuosas 2QUoIZ 
“M1jSI IP OMINSI Ip ewIo]dip è 03uni$ 
“uo5 Qyomd nie a[o9q Ip ermapessEe,I 
op  ewojdip ‘empjo;iyose ul BaIneTt 


UBUEJUI RIUNUI 
-09 Iod 29]U9ISISSE Ip afeuoIssa;josd 
giIImzeuI Ip ewojdip. è OI9A40 ‘IU 
“TUUIU9]  0DIUDOI 0IMIISIp 0 EeuuUop 
è| ded a[euorssajold 0193515 8UI Ip 
ewo[dip è e]jLNISUO5 PI INE] ISCISJ}enO 


‘6961 OIRUUSS 0£ [I OI]US 01}APur awresa Ip IUoIssas UI BIINTASUOI 95 0]OS EPIJEA 2 2UOIZeI1]IQR,T (1) 


IIS 


29ISY QUOIZEINPHA — “Hd ‘H 25SDII -y suolzeonpa — “II_AXX 


BISI FUOIZEINPA — ‘97 


URI 
op euo]s 2 ouSssig — ‘III IN ‘QD 
ousasig — ‘Il 1 'Q0L 
ouSasIig — ‘II ‘Q0I 
ouSasig — ‘£ ‘QUI 


(1) sue 
e[[op Er1o)s 2 0uSasIg — ‘IT 25SDII 
(1) ouSasiq — ‘XITX 2550/9 EOS 
Bonszie auoizeonpa — “+) AI 25SD/9 | BonsIIie suolzeonpa — ‘7 |-JE suorzeonpg — ‘TIAXX 
QUIISI 
pa goI]jsaurop EBIUOUO.T] — "AI NIDI 
TUOIZE:DIOSA pa QUI euunu gHUUNuoI 
‘eo1)s9UOp E IUIOUOOT — ‘IIT 25SD/I | -09 a]jop eruouoog — ‘'£7 | Il9p Eruiouoog — ‘AXX 
a _  Ìee ut €i@ TT] el]eeeìe\- 
£ c I 


OSI0IUOI |E QUOISSIUIUIE, | 19d 
IMBSS9IIU OIPNIS IP _HONL 


auapasssd 
0]U2UNUIPpio,| Opuosas 


UITIA 
QZUIUTEUIP.i0,| Opuosas 


OSHOONOI Id ISSVII 


OSIOIUOI IP ISSEJI [E 1HUSpuodsiLio9 1UO!IZ2}[]IQY | 


19 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


«BI ‘201UI9]OIPeI ‘CI1UI9JO1]}9[9  ‘EOIU 
-01]]}a[POIPe1 ‘O1IOZRIOgU] 2 1IUOIZEe2I]d 
«dè 9 ITUSIUBIIIUIOAI9S ‘1[[jo1jUo9 ‘lu 
-OIZeoI]jdde 3 IWUSIUBIIZUIOAIIS 3 I[O1} 
«009 ‘a[eri]snpuI eoIuo1}]9]o ‘aleajonu 
eIS19US,] Jod 02U53] 0USASIP ‘IUOIZ 
«+ e01UNUI099]9] 3] d9d 001U59) 0USASIP 
‘B91UO01)19[9,] J9d 0010993] OUSISIP ‘dUI 
*IUO1]J9]9 IUOIZNI]SOI 9]]9p ©130[0UD2] 
a a|jeiouad EISo[o0usz] ‘01103 G10ge] 2 
2U21UOI}}9]a IUOIZNI1S09 a[[ap erso[ou 
-99] ‘o[eI9ua8 eITO[0U99] 0110] BIOL] 9 
2UY21UO1]]9[9 SINSIUI ‘QUI1I]}9[9 SINsILI 
10110] 81OGE] 3 2YP1UOI}}9[9 SINSIWI ‘dI 
«tcajonu a a|e19UIS Bo1UO1}}9]9 ‘OLIOJRI 
‘0Qe] a 24Y21UOI]]}9]a alnsiui ‘o[e19u8s 
C91UO1]]9[a ‘OLITOZ LIO] 3 E2UOINI[H 


Cip 
“GUI V|ONOS E]jau 9e|eoisnui SUOIZEONPA 


9]e.13SIS 
“2uI e[onos e[[au aje109 0JueI a 2IISNKW 
1[euoIssaJosd 
TNqpiH]sI I]$9U a]ei0I 0]JUEI 93 eSISNN 
19IU99] 
TIMIHISI I]9OU 9|[LIOI. OJUEI 9° ESISNWN 
IT21JSISCUI 
MumHisi I|S99U a[eio9 OJUEI 9 EIISNN 


E21UI3}01]]9[9 SUOIZISO]}OS 
«‘d[eLI]snpuIi ELIdUSASUI ‘291UI3)01}19[9 
elieusasuI foleaponu eLiouSasuI ‘ed 
-‘1U011}9[9 eliausasuI ‘WoISH :UI CIINET 


ques 
Ip aJolladns two]dip ‘0304 e nHuewr 
I1]}S ‘OsseqquiIzuoo ‘o[[avuo[ora ‘edie 
‘&[oIA  fOUI[oiA  ‘ajiojouetd ‘ouesIo 
181} S9Y2IO IP QUOIZaAIIp ‘epueg dad 
QUOIZE}USUMI]S ‘0.109 [ap auorzImp a 
a[e109 Borsnui ‘ajeo0A EDIUO]I]Od 2U 
«oIzisodiuoI ‘SUOIZISOdUIOO :Ip cwo|di(g 


OJUEI IP dIOII 
«odns ewo]dip ‘ojeg e queumizs ‘08 
«SEqqeijuoo ‘o[[ad9Uo[ora ‘edie ‘ejora 
fOUTola falojouerd fouesio ‘213S9UI 
“JO Ip suorzalip ‘fepueq Jod qQUOIZv] 
«Ud unI]s ‘0109 [ap suoIzazIIp a [LI 
209. BDISNUI ‘a[eo0A  EOTUOJI]Od FUOIZ 
“Isodulo9 ‘aucIzisoduUI0I ‘ip  euIo[diq 


asSa[ elexio e] UO 
IIMITISI ISIOO 19P SUOISN[IUOI è RHRU 
-OpI IP 03g1S9]e,] 0]}IMmSasuo9 cuUUeY 
2Y4> 010[00 a /ZLI 'U ‘0961 2IqQUISI 
“IP 0€ 98391 eIlop I 0[oomnae,e mo Ip 


‘6961 OTEUUST 0£ TT 013US 9HOPUT QUIESI FP TUoIssas OT BIIMSASTIOI 9S O[OS EPITEA Q QUONZEITIGL.T (I) 


OLIO] 

-IOQR[ 9 BOIUOSOIPEA — “AI HA ‘QUI 
CIIMI9JOIP 

-B1,9 B9IUO9OIMAIA — ‘Qq XXX aSSDII 


TL6T OZIEUI 7 O[elI9)sIUTUI 
039.199p Je essouuE pY ‘qUi EIIP /7 9S 
«Selo Eg[e Ino Ip ae[eoisnuI Suorzeonpa Ip 
quoweusssur 13 J19d Tenqiqe nHerepis 
-U09 OUUETES ‘SUOIZEH[IQUE,] 19d e JSOrYoLI 
QUOIZEJOA E] 0}NU9z}O OUUGIA® ‘p/)I ‘U 
‘IL6I SIQUISOIP 9 98Sa] el[{op ‘OWISS.IP 
291) BURMIOI ‘/ “1B,]Te Ino Ip aIpappeo è 
ISIODUOI ToU 2UYI 010/01) :02U27494047 


QUEI d BoISNN — “ZI ‘QUI 
(1) ate10o o]uEI a eSISNN — “ATTI 255D/I 
ajeoisnui sucIzeonPA — ‘(+) IA 255979 


. CL6T OZIBUI € OTeLIS:STUTUI 
0]9399p [e essaouue yY ‘qei EIap /7 9s 
«SEJO Ele INO Ip apeoisnui QUOIZEONpa Ip 
nuommeudasut 1]3 Jod T}ex[IQe Ieropis 
-U09 QUUEITES ‘AUOIZELI[IQe,] I9d BISSTYOLI 
QUOIZEJOA E[ OMu2]130 OUUEIA® ‘/0] "U 
‘TL6T SIQUISIIP 9 9359] El[op ‘owIss9Ip 
+93] @WWIOD ‘/ “Ie,.Jje Ino Ip alpaz]eo © 
ISIODUOO 19U 2YI CIO[OI) :02U21494A47 


OJueI 2 BOISNN — ‘ZI ‘QDI 
A[E1I09 QUEI 9 EIISNIN — ‘ATT 2550/9 


CIIUOINAIA — ‘87 


O]eoIsnUI FUOIZEINPA — ‘27 


ATeoIsnuI SUOIZEINPA — ‘LZ 


* è 


CoUOINAIA — ‘IXXX 


BIPauI Ejonos e[[jPau a|jeI 
“SN QUOIZEONPHA — ‘XXX 


Opras 7 
Ip eriepuoo9s QUOIZIU]SI 
IP_INInsSI IS9U [LIS 
ur QUOIZEONPaA — “XIXX 


OSIODUOI Ip asse e]jau 
IsaIdui0o ' HuaweudIsu] 


OSIODUOI ]e Quo:ssiuWe, | J9d 
LIBSS3A99U OIpnis IP 1ONUL 


€ 


quapazs1d 
0]UIUILUIP.I0,[ Opuodss 


td 


SUITIA 
O]UAWEUIPIo,[ Opuodas 


OSIOIUOI Ip ISSU]I alfe HUpuodsilI09 IUOIZENTIAY 


OSYOONOI IT ISSVII 


19 gcounaio 1974 


8 de 


lla GAZZETTA UFFICIALE n. 


io a 


ito ordinar 


’ 
t 


Suppleme 


20 


Ieuo:ssajord nn} 
-H}SI 1[50U OLIO] 210] 9 BIIUIYI IP 1 
-UdU9|9 ‘221330. e150[0U99] (OLIO) R1OQU] 
a E2IUO] SUOIZNPOldII 3 2UOIZ213SIS 
‘dI Ef[ap EerSo[ousa? ‘eeormdde eoIsIJ 
(O110;RIOGE] 9 20710 ‘EBDISIF (OLIO]LI 
-oqe[ 9 eolmo fsuoneId tuoIzesIdde 
9° BDISI (OLIO]RIOQE] 2 ©DISIF ‘EDISII 
191U93] INIHSI I[39U OLIOIEIOQ 
-2] 3 0.94 J9p eIS0[ouz9] ‘191330 MUSUI 
-t]S ‘221]]O (OLIOINIOGE] 3 ESISI] Ip 
muouajduro? ie0IS1] Ip Huswa]duroo 
IUOIZEIPeI a][oap dUIISI ‘BDIUDI]. BIISIJ 
ip nuawajduoo 2 LIo]EIOgUII 113ap 
QuOIZESI[dde ‘olmo 7gIOge[ 3 2Jea[onu 
EIISI} (OLIO]BIOGE]| 9 2UOIZEJUIWUNI)S 
falta]jonu. 9 BOIUIO]E  BDISI} !OLIO]RI 
-ogej 3 e]eoljdd®e eoIsIj ‘IUOIZEJIoI19sa 
pa EDISIJ (OO]BIOGE] 9 VISI] ‘VIISLI 


È TOIU 
-99] Mnatisi 1{S9U OLIO]BIOGE[ 2 9UI 
-11}}9|a ansi ‘oItojonu ‘apelouoS ed 
-1093101}19[9 (OLIO}RIOGE] 9 2UI11}39]9 
ainsi (OLIO]RIOGE] 9 221UI3JO1}19[9 
‘22/U99101}39]9 fo[e19u9S 891U39101}}9IA 


t<jeuoissajosd 
TMmpuISI ITBOU 2YoIu99]-0epia 3 92UIU 
-011}9]9 ‘oU9r1)J9[a  IUOIZEINSIUI ‘ojeu 
-01ssajo1d oufasip 3 EDIUDBIOIPeI1 ‘EI 
-U01]}}9]9 ‘E5IU3] COPIA 3 EIIUOI}19]9 
«OIpei ‘aelau93 eo1uo1]19[a ‘2Y21UOII 
-12j9 pa 93UY21]]9]o IUOIZEINSIUI ‘0AIe[ 
“31 OUSASIP 3 2UYUOI}}3]9 IUOIZNI]S09 
9[[ep e1380[0U33] (OITOTEIOQL] 3 LUO] 
-39[9 ‘©01U09]01}19[a (OuSasip 3 FUOIZEI 
«U9UINI]S ‘O110]} BIO] 3 BNUOIS}]A[D ‘I 
-1U99701}39[9 fofeLmisnpui a aje.i9uad EI 
-1U01}19]9 ‘B91U997013}]9[9 ‘OAHC]9I 0US 
-‘asip 93 E91UO1}39]9 ‘2211}19[9  eIS0[OU 
-99) ‘9U21UOI}13[9 po 2UI3}}S]9 IUOIZ 
-emsiui (0AnMe]aI OUSaSIPp 9 2YIUOI] 
19|9 IUOIZNI]S09 a[]ap Elso[ouda31 ‘OLI 
o}g1OQR[ 3 EOIuo13}19]3 ‘201099701719 H 
191U99] IM] 
SI 1$Su etuo]a[o] 3 BIJE1S9[9] ‘TUOIZ 
“= eolaso po PoU01]}}3]9-OIpei ![UOIZE1 
-1oJaS9 pa e21UO.I}19[9 ‘e5IUI911e pe1oip 


OSI0DUOI Ip asselo EeHou 
ISDAdUUOI LUILIEUZaSuy 


i 


, 


ellouSaSuI Ur 23IMeT 
*E5ISH 3 BOIMpeuia ze (ESISIE (UI CAINE] 


Y91U99)011]9[9 UOIZISONHOS 
-ojeLisnpui Eeliousa$uI fareaponu ELI 
-auB98U1 ‘291U92101139]j9 eIiousasuI ‘no 
-1UO1}}9]9 ElISusasui ‘EIISY :UI1 ESINET 


OSIOU0I |? SucIssiuiue } Jad 
LIESSSIIU OIPNIS IPHONE 


QUIYIIENI 3 VI 
SUUIIYO IP MUawta]9 ‘COISII — CII f ‘Q0L 


E91UI9:O1]}]O[9 po BoIstI — ‘II A ‘QDI 
WISIH — ‘I H ‘DI 
VOISIF A BONEWIIENI — “IIA V ‘DI 
BIISI] D BINEWIS]EN — ‘6 ‘QUI 

eoIu 
-59101]]9]9 po ESISII — ‘XIXX 25SD/9 


BISII — ‘2 IIIX 9255979 
COSI 9 PONEUIEN — “D TIIX 25SDID 


O110]gI 
*0Qe] 3 eoIus9J01N9]g — ‘II A ‘DI 
Bo1U99]01}}9]9 pa BASIH — ‘II A ‘QUI 


_ OLIO] 2IOq 
-e] 9 BOIMD9]OIIIA[] — “E XXX 25SD/I 
Co1U99]O13]9]9 pa ESISIIX — ‘XIXX 255079 


£ 


auapassad 
OZUILILUIPIO, | OPuodIs 


DUDISY OZUAIOS — ‘OS |* * * * eSISII — ‘IIIXXX 


BIIUI9IOINA]H — ‘67 |* 201093)01INA0A — ‘IIXXX 


c 


Leni 


alusdia 
OJUSLULUIPpsiO, | Opuozas 


OSTOONOOI IT ISSYIO 


OSI09UOI Ip ISSE[D a[[e 11 USPuodsI LIO 1UOIZEI{IQY 


N 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


I][euoIssajosd t1m}usI 1I]59U a[eu 
‘0!ssajoud OUSasIp 3 SUOIZE[[apouI ‘el 
«29I[dde isa;oid 3 ELIO; BO}SeuI eoiu 
*E393UIOIQ ‘OLIO ] Bor] se ut oeledde [[ap 
viBojo1ed 3 eido[orsi]j ‘PIIUO)CUE ‘011 


ORIO 3 EIIUIA]O]UOpo erfo[ousaL | uoo erFimitgo 9 Europa ;Ul CaIneT 


a[e13s13 
“EU e[onos E[[ou eImimnoriand 2 2US] 
IOIISI]LI® 1991] I9U ‘CONSMIe eruoguy 
ITeuoIs 
-<sajotd THninsI 1]99U a[euo!ssa;oId au 
*9I51 IEIIISISAIULIAJUT ‘05109908 03UOId 
‘aua9131 ‘auarsI (auars! a BOoISo[orsiJ erur 
«01eue ‘e0139191p  ‘a[gi9u93 eido[o;ed 
fa[eABu 2U2I8I BLIEJIUES QUOIZE[SIS9] a 
ausidi ‘eueum EelSo[oisij ‘euewn ei 
“o]eue ‘B9180[0]ed 3 EIISO[OISIJ E2I]1O 
‘ero ]eue ‘eluezui ermjeryoIisd a a|el 
«uauI auaII ‘Eugen Erdo[oIsij a eido[org 
TOTU 
991 TINIISI 1[39U afeaeu auorsI ‘o[oA 
[ap eisojorsijg 3 aussi ‘emipnoriand 
a auarsI ‘08109905 0]UOId 3 2UIISI 
tau9iSI ‘euetn eido[oIst; 9 EIUIO;eUY 


Heuoisssjosd nnmsi nSs3u eis0] 
+09949U 93 BIITUIOUOII EljeIS50Id ‘19I1]S 
«Lumi QauoIzezziuedio 3 tijeiS093 ‘pd 
«sum] a conuouoda ‘apeiauas Cigjeis 
«09 ItoImoU0II pa a|juiou?s egeis 
-093 ‘eolstun: a Conifod ‘EDISIJ EIJeLS 
+09$ IEDILUOUODI  Eijeisoa ‘\ije1So9n 

IDIUI9] MNINSI 1T59IU 
2[EIDIAIUUIOI EIeIdosd ICOMSIINI 2 LI 
“IUOUO0II ‘ajedaua3 eijeisoaz ‘eoruiou 
+099 pa a[esoua? eryreisosi ‘Cijeisoor 


TOIU99] 13NIIIST 1]82U 
8ANE]9I 3150[0U53] 3 Liajonu nuerdu] 


eiLHelo}uopo Ur suoizezzi[eroads 


2UY21S0[01Q 2Z 


«U919S SRISIMITUI 3 CUIDIPALI (UL VOIneT] 


eyeiso98 Ip a[euua:g 017 
«uoweusasuI un 0 eyeISosS iP MUaw 
“euSasuI anp oustije 0]Imndas eIqQqe 
O}epipueo [i ozUaLIIMSaSUOI IMI JI dod 
tant] IseIispenb ‘ege1so9s iui eaIMeT 


areajonu elIiouSasuI ‘eDISY :UI vene] 


BLIO]S 3 BOTUIO0U0II 

pa apeious3 eleisoan — ‘III 9 ‘Q0I 
lie] (it(s)t(0f02) 

pa apeloua3 ergeisoar9 — ‘II D ‘Q0I 
EIIUIOUOII pa afelauod erze13 

2098 è qemmeu aZzueros — ‘I 5 ‘QDI 
a[e1999A tISO[ozed 2 

Cije1So093 ‘Temmieu ozuoIos — ‘1 D ‘QVI 


erje18093 

9 BNDUITYI ‘IMRIMIEU AZUILIS — ‘04 ‘QUI 
BIIUIOU0II 

pa elelsu9s eizeiSosnm — “IIAX 25SD/I 


aJezafoa eISo[ored a eIjeIas 
+098 ‘Iemieu 2Zuolos — ‘IAX 9SSD/I 
eimeIise 93 eido[osoIJ9uI ‘erje18098 
"EOITUTYO ‘ITEINICU IZUIIOS — ‘AX 255SD/I 


E9IU93J01 


ou 
-99]0]UOpo els30|ouds] a 
eiSo[o;ed ‘erSo[orsy ‘eru 


«uopo EISo[ousaIL — ‘D-1£ |-o} gue ‘909131 — ‘IAXXX 


e180[03ed ‘etdojors 


eid0[o}ed ‘2130[01SY 


«+4 ‘eruio;gue ‘ata18] — ‘JE |‘eruo;eue ‘ausid] — ‘AXXX 


eye1soIn — ‘0£ 


SANE[9I 2130[0U99] 9 
ueajonu Ruerdwr — ‘9-06 


‘© * eyelSooo — ‘AIXXX 


9AYE]9I 9150] 
*0u93) 3 Teaponu nurid 


“WI ‘EDISIJ — ‘SIQ-IIIXXX 


OSIOZUOI IP asse eljau 
IsaIdUIO9 HuaweuSIsu] 


OSIOIUOI Je suocissiuLI?.] J9d 
MMESSAIIU OIPNIS IP_HOUL 


£ 


smuapasz91d 
O]UIWIEUIPi0,] Opuosas 


(4 


squadiA 
O}UIWIEUIPi0,] Opuosas 


OSIOIUOI IP ISSE]O alje HUSPuodsj1109 IUOIZENTIAY 


1 9 gennaio 1974 


n 
(6 


UFFICIALE n. 8 d 


lla GAZZETTA 


inario a 


Supplemento ord 


22 


QUOIZEII]IQ® IP eu 
“o[dip  0AME]9I [op  suoIzesizioads el 
Opuosas ‘opeis opuodsas Ip EllEpuoo 
-9S  QUOIZNIISI Ipo_timMmuwugjsi I[S9u ela 
“es enSui] Ip i91U93) ]UIwW2[durod 
(@49IUCI]}S EnSuIif UT BIIU99] QUOIZ 
«@SI9AUOI (2IOIURI]S EnSui] UI QUOIZES 
-I9AUOI ‘CIOIULI]S ©IM}e19]}9] O ensur] 


eIpeur ejonos efjou eijes500 ‘Eo1AIO 
SuUOIZEOnNpa pa Eerio]s ‘OUNE[ ‘OUEHEII 


TeuoIssajo1d ImIrisi I]59U 2jep 
«USIZE BOISI]E]S 3 BONGULIO]U] ‘TOIUIII 
11N11]SI 1[32U OLIO] RIOGE| 3 QUOIZEWI 
-ueiSo1d ‘LMoqeiogeio ‘opeiò opuoo 
-9S IP ELIepuosas 2UoIzna]sI Ip 13} 


IIENSTOATUN IpPuuotinfd IsIO95 TL aIndos onSutf oje DIUOWIEIMITUNT OSIOOUOI IP_asse]o elje ossalumie 9 OTEPIPUEI TI (7) 
*gugl 0]S03C CI ji OIjuo o}jopul aluesa Ip IuoIssos UL e:inTosuoI as 0[os Epijea 2 sUozentige.T (1) 


(7) Ieruorio gipiato a ondur] ‘TpezuarIo 
oImjeIa]o] 2 ounSuI (I[oden IP alc] 
«U9LIO Sd 1OnIOANS 0IMINISI IP IUOIZEUIMU 
-OU9p 2]UIp999Id E] UOI 0}NFHIISE CUS 
-0paWI [ep o HOdeN Ip a[ejuoLio OLIEI 
«ISIDAIUN OMINIST,][EP 9ICIOSEJLI DAVJS 
2Inje19]}o] 3 ansui] ‘a[ejuopioo0o edo1 
«ng. [Op 1UOIZNII]SI d AIMICI9]]O[ 9 and 
-Ul] 3 a]jezuazzo edomg.j[op IuoIZznz 
-Hst 9 9.IM}e19]]9] 9 ansui] ‘oUIIApour 
QI9IUEI]S 9INJC19]19] 9 ansur] ‘oJo1U 
-21]S 91M ]e19]]9] 9 onsui] :UI Bone] 


eiS0Sepod ‘o112.19}}9] 


O1I9} CUI ‘eoso]y  {919]1o] Ul BommeT 


QUIISITE]JS aZUaIOS ULI 29M] 
IITe iosa UILI0O 3 2 YIILIOUOII  IZUIIIS 
1O1DIJAU IO 3 EILUOLIODI ‘ATONELIA]EWI 
a aYoISp aZUalos ‘2BIISY 2 EINE] 
“eu ‘a Yonrewra]e wi aZuaIos ‘EI1I2UI9] 
-BEUl ‘291SY ‘9UOIZEULIOJUI, [Op 9ZUIIOS 


Io 

«BI}S BImjeIono] 3 ensur] — *L ‘QUI 
ejouseds 

eIn}e19n9] 9 Eensurt — ‘TIIA 25509 
eosap 

‘91 èInIe1o}]o[ 9 ensurt — ‘IIA 255D9/9 
9sa]s 

«Ur VInje.19]}]9[ 9 enSUIT — “IA 25S29/I 
as99 

«UGIJ CIm}e19]]9] 9 ensur] — ‘A 255D]I 

]Ije18093 3 e1103S ‘OUEITEII — ‘I VQUI 
erzea$ 

“008 9 ]IIo1s ‘OURI[EI] — ‘AAB | ‘'QDI 


eIjeiSo93 9 PII 
-01s ‘09915 ‘0UnEel ‘ouelel: — ‘JP I ‘QDI 


eIJe1s 
098 9 2@LIo]s ‘OUIre] ‘OUECIHEIT — “I ‘QUI 
(1) EIgeado93 3 EIIO]S ‘EMEeImeII CINI 
«e19no] a ensur] — ‘(9 ‘Mos I 2550/39 
(1) engei3 
-098 9 trIio3;s ‘euTle[ © euerei EMI 
- 21919] 9 ensurT — ‘(9 ‘M10S I 25599 


(1) erge130098 

a ©lI0]S ‘29913 93 EUME[| ‘EUCI[EN PVI 
-N}e19]}9] 9 ENSUTT — ‘(2 ‘330S I 2552/9 

eije1S098 ‘eoraro suoIzeonpa pa 
er10]s ‘Oune; ‘oUeIelI — ‘(4) I 25509 


CI9IULI]S 
CIN]e19N]O] 3 ENSUIT — ‘p£ 


©IOIUeI]S VINCI 
<2H9] 9 ensurt — ‘IITTX 


eIpour 
eljonos' eijou eye1Sos 
"EDIAIO SUOIZEOMP pa ELI 
-0]S ‘OUI]e] ‘OUEITEII — “TX 


eIpoll ejonos 
OIIB19]}}9[ SLISIEN — 


e[jou 
‘6 


-1]S} i]8ou auoizeodde 9 eonewogu] | ‘eotuoxjo[o — eriousasuI UT vomeT —_ COMEULIOJUI — ‘7£ |' CoNewLLIOJUI — ‘XIXXX 
Ieuorssajoad 

T}INI]SsI 1]39U ousasIip 9 2YNUEIIIU 
-01}]9[9 IUOIZNI]SO9 ‘191I]}9[9 TH} ueIdwII 
‘9U911)19]9 INOIZE.MSIMI  ‘22IU99)O1}19/Y 

TONU99] IMWISI 1759U IUOIZE] 
«I0I9S9 2A1}e]9I 3 OpIoq Ipo 1011319]9 L891U99)0.1}]9]9 QUOIZIS 
TUErdUII pa e01U931013]3]9 ‘0USASIp -0}]0S - Aperi]jsnpui eLIdUsasur ‘O1e9]I aUDIUEI 2UULIIAUIOI] 
9 2180]0U99) ‘StjoIUeIIIUOI719]9 IUOIZ mu eausasuI ‘2010991013 19[9 elIuS OLIOTRIOGE] -‘59U101}19]9 IUOIZNI]S09 3 «Jaja IUOIZNI]S09 2 19017 
‘n13s09 ‘ouSasip 9 1011)9[9 nuerdu | -aSut ‘eoiuo1]]a[o erIiousasuI :UI BaIne] | BIIU99JOINA[T — ‘(D ‘MOs XXX 2552/9 | runo]jo nuerdwg — ‘2-67 | 39]? MuerduI] — *IITAXXX 

S Li £ î I 
o]uapaoa:d 2Auasia 


OSIODUOI IP _OSSE[I ejau 
IsdIduo> NUsWIEUSASU] 


OSI109UOI |e suoIssIUe,] od 
IMESSIIIU OIPNIS IP IONI 


OUaWILL'ipi0,] OpuosIs 


QUI tpio,] Opuozos 


OSHOONOOD IA ISSVII 


OSIONUOI IP 1SSE]D oj[e MUapuodsi.L.Ioo IUOIZeU]IQY 


23 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


191U99]} INNISI ISU BONELINCKHN 
001J 
-Ua19S 0991] [Ip ISSEJO anp surid a[[2u 
COHEuIs]eLI ‘IseuUIS  [9U  BONCUIIIEN 


SUOIZEN[IQ® Ip ewo]dip 
CANE[9I [Pp aUoIzeoI]199ds E| Opuosas 
‘tipoli jonas  EJ[au BIOIUETIS enSuit 


eosapa] 0IUaUeUSASUI, p ensui] UoI 
Teuoissajord 11n3tIs! 1]99U 3 191099] 
nnuiasi I[59u “qeazsideni nnnisi 18 
«au ‘199I] 19U QUEI] 219319] 2 enSUI] 


OSIOSUOI TN SSSuIO RINu 


ISaIlduioo nuaweuSasu] 


*LIE]ISIOAIUN 


«1)S1]@3S 9ZUaIos ‘aUOIZELIIOJUr ]|ap 9z 
“USIOS (OYPITELUSICUI 9 SUIS! SZUILIS 
1891SI ‘BOISY] 9 ROIIeUIA] BUI ‘SULLE 
<9}2WI aZUoIos ‘VOeuo;euI ULI BIINET 


(€) IeiuaLio vIgialo a ansuif ‘ipei 
«U9LIO 2dnje.o]lo[ d andui !ijoden Ip 
a[e]uaLio SJOLIAANS OINHIST IP_2UOIZ 
«EU ouIp a]uapazald E] UOI 0MM}HSI 
OUISOpouI [ep o ijodenN ip 2[e}uoLio 
OLIB:ISIDAIUN  OINILIST, [Ep SIBIOSE]LI 
dAE[S aIM}e19]19] è onsui] ‘o[e]}uap1ro90 
edolmg. lp IUOIZN7n]SI 9 92IN]e19319[ 
a andui[ ‘ojezuaLio edoung,.jj9p IUOIZ 
Msi 3 2aInjeI9]]o] 3 onsui] ‘oUl9p 
-OUI 219(UEI]S SIN]U19]]a[ 9 ondur (91 
-2IU21]S 2In]el9]j9] 9 andui] :UI CAINE] 


eisosepad !a11019] 
-19] BL19]EU ‘CYOSO[iy (919)}9[ (UL BOINET 


feuuarinjd 18109 uI arindas anfui] a[je 2]UOLUCICINUN] OSIODUOI IP OSSE[9 EITe ossouiue Q O]BPIpureo II (€) 


‘9961 OISORE c[ fr OJ1Jjua alapui stesa Ip iugissas ULI eimiasuoI as o[os Epijea 9g suoIzentIige,T (7) 
‘6961 orcuusS gg ji 01]uI apispui suresa IP [UoIssas UI e}imFasuoo as 0]jos Epijca 2 2UOIzeNIIQe, I (1) 


EIISY 3 EIIIEUIS)CI — ‘6 ‘QDI 
LONECWIIEN — ‘QU IIIX 2559/39 
BISI] 3 BONECUINIEN — ‘© IIIX 255D/I 


ensur] es 
“S9]S ©@i]B BAICe]9I QUOIZEMI]IQU,] O)UEI]OS 


Upijea a tiarueI]js ensui] Ip BIpa]zieo 
E OSIOOUOI UNISEII dad :02U2)42944Y 
eau 

«8.13S V.In}eI19o]}9a] 9 EnNSUTT — “A V ‘QDI 
e Ioiu 

-P1)S CIMICI9]}9A[ 9 ENSUTT — “AI W QUI 
VIOru 

«21]S èIn}eiopa[ 3 ensur] — ‘L ‘QDI 
eaSIU 

<I}S eIm}t1o]}o[ 9 ensurl — ‘9 ‘QDI 
(7) gosap 

‘91 Bin}et9}}o] 9 ensUIT — ‘ILA 25SDI 
(1) 9s9[8 

«Ul BIN}EI9N]]9[] 9 ensur] — “IA 25SDII 
(1) ass9 

«UViJj BIn}e19]}9[ 9 EnSuUIT — ‘A 258SD/I 

tosapa?r enSUTT — (+) (2 II 25SD/I 

as9sur ensurt — ‘(+) (4 II 255919 

assdueIz ensurt — ‘(4) (D II 25509 

oueziog Ip 


CIourAOId E][jop eosapa] ensui[ UI 9[ 
«onos a[[aU 0juawueuSasur, e SUoIZEJIIqe 
©[[op 0]}uewInSAsuoI [I Iad Ijeroads 2UI 
-IOU SIUESSI ‘4077 “U ‘£96] DAQUSACU €] 
EIIQQnNdIY E[[op 2]USpissIg [PP 03919 
“ap uo9 aJenoIdde a[[age? aj[pu tesald 
-UI05 2 43/1 9SSE]O UT :02U2)429407 


gosapo] eng 
«UI[ UT allepuooes a[onos aj[au euei[ 
«ll BIN]eI9]19] 2 ENSUI]T — ‘42/°I 2550]I 


ensui] es 
-S9]S E[jE CAIE]9I QUOIZEII[IQU,] 07}Ue3]os 


Epuea 2 Visiuvajs enSulf Ip 91pa}]e9 
© OSIODUOI UMOSEIO I9d :02U2)4914Y 
eIoU 


<B4]S CINIEIINO] 9 eNSUTT — “A VW QUI 


susa m sun 


esso 
quicmuda 8 aus 
1 


Lessaz9U cIpn 


£ 


auaposad 
OJUSLUEUIP.1O,] OPUodIs 


9UIFCUIIZEUI AZUIIOS — ‘TS |* * eoneweren — ‘TIATX 


VISIUEIIS ENSUTT — ‘GE | BIOTUEI]S enNdurt — ‘TATX 


gosap 
-21 0JuameuSasut Tp ens 
«UT U09 Opeiò opuooss 
Tp ELIiEpuosss 2UOIZNI]SI 
IP HMusI I799u SUeNeN 
o19N9] 9 ENSUTT — “ATX 


euerezi egponb 
Up esIsAIP 0}USICUSASUI 
Ip Ensur] Uo9 ariepuooas 
aponos axjau OUEneia — ‘EE 


c I 


auuadiA 
02USUIEUIDIO,F OPUOIIS 
OSTOONOI Id ISSYIO 


OSI09UOI Ip ISSE[9 ale HUIpuodsisIo9 IUOIZENTIOY 


lla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 dol 9 gennaro 1974 


nario a 


Suppleinento ordi 


24 


eIp 
«au E]onos èj[ou 1[eIinzeu azuaIos IP 
HUoluo]ja po IUOIZEAIOSSO ‘BINELUIEN 


ouep GN 
“st IjS9u ozuoros 3 BI[IQRIUOI ‘PI 
-ISTIJ ‘EDIFEUIOFRUI ‘RII[IQRIUOI 2 EOS 
-Ij ‘BOMUEuIaTeEuI SEDISI] 9 BIEL ]ELI 


MONHSTIE 1901] I9U EIISI] 9 BIIewIoeN 
IH]@uo!IssaJ 

-OId 1IMIISI 1]39U OISIF 9 COHELII]EN 
IU 

-99] IMIrsi 1HSOU EoIsiz 9 CInewuoeN 


I[e43SIGBUI 1OIZSI 
IT©SU. 9 199I] 19U ESISIY 3 EIIeLioleyN 


IT2UOISSAJ 
-01d 1im}ns: ]sau eieordde eo) eu91eN 
Toru 
H{S9U (|) @olsiJ (CAYRI 
a BoI]size]s ‘23IJIQUqOId 
9i[®p 0/09]E3 ‘291ISI]EIS 3 VH]{qeqoI1d 
a[[9P 0[00[L2 ‘EOIeUIS]EUI ‘29150[OPO7 
-dUI P9I]SI}e1s ‘o[eilenj}e 9 Eeleizueu 
-I} BOLEUISICII ‘POIEWIS]CUI ‘BIIISITOIS 
a eresijdde  EOI]ewId]eUI ‘EIIELUDIC]N 


99) IMINISI 
“ad 2I49ILI 


9re1jsiSew ejonos è[pau IeImeu 
aZUalos 3 eliajs induca ‘BIEN 
Ipeuorssajor1d 13N}13SI 1[3 
*3U 9[e19UIS BonvUI.]EL ‘2IIeuIIEN 


aY2180[098 azuaios ‘0Y2IS 
*O[0IQ 2ZUIos ‘2ILUOUOI]SE ‘ajeLI]:Snp 
«Ut BOIUITYI SEOTUIIYO ‘ITe.Inpeu aZUoIos 
SESISY 9 BIITEUISZEUI ‘BIISH ‘OY? EUI 
«A}e ui OZUaIOSs ‘BIIeuIo]j eu (UIL ROME] 


SUIIEUISTELLI 9 OYIISY OZUAIS 
{20IS]  fEDISY 9 EIIEwIAjeni faUoIzEUI 
9} BUI SZUDIOS SEOILELISIEUI UL CAINE] 


QUIINSI]ZEIS OZUaros UI 
eelne] ‘eLlouSasuI UL ene] ‘ounmpilI 
«BE UI-00IUOUODI aZUIIOS  ‘IeIOISUIUI0I 
è ayoIuiouodI  aZUIIOs SOFIA UIWIOI 
a gIuiou0da ‘aUOIZEULIOJUI ][Ip_ 2Z 
«USIOS  (AYINEUII]ELU 9 9YOISY AZUAIOS 
tesIsy ‘2o1SY 9 Comeua jeu ‘SUINeu 
«9Yeui 2ZUoIos ‘EOITeLIa] eu UI BSIMET 


Henenze po 9UI 
“sne]js azuoos ‘oUoyeIfoLIap 9 949 


"6961 OteUUSS fg II OIZUI ANIPUI oUTESI ID IUOISSAS UT eIINTASU0I AS OJOS Epijea 2 QUOIZEIMIQe,T (7) 
“UOIZ€31]1Qe,P 9g Ossejo elfe Iane[jpi nuoureuSosui LII[P pe ojeuIiqge 9 01sonb opurnb 0jes ©2181) Ep c109WEeuSosur e ope vp eresijdde vonewioewi Ip ewIo[dip II (I) 


QUASI pa TRInjeu © QUIISIJ AZUIS 
Ip nu2Wt9]9 ‘EIIPRUU9]ENI — ‘AAV 6 ‘QDVI 
QUz18I pa eIso[ 
*0929UI Ip ‘Imeimieu 9 2DISI] SZUIIOS 
IP MUawIA]a ‘CONELU]JEN — “AAV 7 ‘QDI 


BISI] 9 BONCWINEIN — ‘IIA V ‘9DI 
CINQWSIEN — “IA V ‘QUI 

M2OISI] 9 BINCUINEN — ‘6 ‘QUI 
BINEUWSIENI — ‘8 ‘QUI 
CONCwIlEN — ‘7 ‘QDI 


Suardi 2 eI130]099 

-IOUI Tp ‘Imeamieu 9 2SUPISI] IZUIIOS IP 
Tuaul9ja ‘POME TEN — ‘2 AIX 25SDII 
(7) CONEWSIEN — ‘4 IIIX 95SDI9 
(7) 29ISIJ 3 BONH]EwWS]EWN — ‘D IIIX 25SD/I 

ITe.Inyeu azualos IP HUaula]o pa IUOIZ 
“BAJOSSO ‘BOMELUICAN — ‘(+) ITI 255979 


BOISIF © BONRBUISIEN — “IIA VW 09DI 
WIISI] D BINCHODIEN — ‘6 ‘QUI 
VOISI] d BOMCUSIEN — D IIIX 25SD/9 


2OISY 9 CIMCLUSIEN — ‘ITA VW ‘Q2I 
CONEwUIICAI — ‘IA V ‘QUI 


OSIO9UO0I IP ossejo e[jou 
ISaIdUIOO 1NuweudIsu] 


OSIOdUOI |e QUOISSIUUIE, ] Jod 
11ESS999U OIPNIS Ip_i]ouI 


OIUALUBUIIO,, O] 10995 


05105009 IP ISSE[O a]je MUapuodsi1I09 1U01ZE1I]IQY 


È 
quoparssid 
ee 


ITEIMIEU SZUIIOS 


Ip I}Uaul9]o po IUOIZEA 
«I9SSO ‘BONBWIAZENI — LE 


BOISIT — DIG 


TEIM} CW SZUAIOS 
Ipo  quauto]o po TUOIZ 
-BAIOSSO ‘PONEUISEN — “I 


29IS 
4 93 BOHCuIreEN —.‘XITX 


ereona 
“de BONEUIZIEN — ‘IIIATX 


BOHEUIS}ENI — ‘D-0S 
EI 
“Ade BITMEUISIENI — ‘9€ 
c 
uasia 


O)UAIEUIP.I0, |] OPuozd:s 


OSTOONOI IT ISSVTI 


(Ta) 
CN 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaio 1974 


“tosapol emigIonis1 3 enSurf ere cATIEISI 09109 Un osoIduTo9 tiqge 0rmfas mpnis mp omerd TT quomd suocIssitmmme IP OI0INI 2 eJargeris ammizialla] 9 onSurr ul come] PT (2) 
*‘9UOIZEUIIQU,P_g£ OSSE[D EI[e TAHE(SI 
muewrenSasut 1Mje u05 ceuIqge 2 0}sanb opuenb 0]0s toru99) INMISI 1{3au erje18098 ip ojuawreuSasut, [je ONpe wp opei3 07 IP ELIepuosas 2UoIzna]si Ip nnIasI ITdau arre1a]]a[ aLIa]eui Ip cuIOldip II (1) 


-9p91 219319] fESIAIO SUOIZEONPpa pa ErI 
-0]S ‘9UISIpa] 219319] 3 ENFUIF SEOIATO 
auoIzeonpa pa Eelio]js ‘eosapa] Eensur] 
gosapa] 0QuawreuSasui Ip ensurf 
UO9 ITeIISISCUI TINIIISI  T]SOU ESIAIO 
auorzeonpa pa ErIo]s ‘aUOSIpal 91911971 


tIOLIAdNS Iseu 
«Ud I9U Eijeisoad 3 ESIAIO QUOIZEI 
«npa pa erIo]js ‘00915 ‘ounle] ‘ouer] 
«®© SIOISSE]O 1991] T9U 09918 2 O0UNET 


aqeIlsIs 
«eu OMIIIST. jp aesse[o ewLid Ejau a 
OOLJIRUIIOS 039] [ap Issejo anp awnid 
aJ[au eije1soa8 a tornio auoizeonpa pa 
©IIOJS ‘OUTZE] ‘OURITENI ‘TTeTzsiSeLI Tini 
«Ist IT99ouU 93 Tao] RU OUNE] è OUCI][ei]s 


ape1]sISeLI e[onos e] 
eu tige1dooS 3 BoIAIO auoIzeonpa pa 
PIIOIS ‘EUEITeI  CInjeI9]19] 9 EenSur] 

auIe,p Iinmuigisi I]S9U eIe1d0?s 

2 E9IAIO auoIzeonpa ‘211035 ‘QUEI 

ensui] ‘EL10]S 3 SUCI[ezI 219]}9[ ‘19 
TSI] M@ 1901] I9U ELIOJS 9 EIMICIINIT 

Tpeuorssajosd THnmsi 1]89u 

0[09€1}ads O[[9P Eerio]s 3 CInzeIo:19] 

SEOIAIO aUOIZEOnpa pa ajei9ua3 ein] 
“mo ‘ELIo]s 9 9aUEI]egI 2l9]19] 9 ENSUr] 

(1) roru59] 

TmH]sI ISU eyesSosS ‘2OIAIO QUOIZEI 

npa pa ErI1o1s ‘aUei[eli 319)19] ‘CULI] 
«ex ensui] ‘auerezi 219]]9[ 3 ensur] 

Tex3SISEUI TINIISI I[SO9U 2OIA 


OLI9ICUI 


oLI9zewI 


(7) SI9IUCIIS SIMILI 
-9}}9[ 3 ansur] ‘erSoSepad ‘ol1e.19)19[ 


fejoso[y ‘231933J9]  :UI 


eameT 


919319] UI COMET 


ersosSepad ‘911219739 


‘e4oso[y ‘219]J9] :UI 


SINET 


ersoSepad ‘aLIe19]19[ 


«sto auoIzeonpa ‘ELIO]S ‘QUEITENI 2193]9] | stIsgeur ‘egoso[H ‘219]19] :UI 


Come] 


e1jes3 
-098 2 ]rIIO1S ‘EUMe] 9 gOSsapa] EIMIeI 
‘opa; a endur] — ‘(9 ‘Os SI9-1 2550/93 


]ije1So9s8 è 
e1I0]}S ‘29918 ‘CUME] ‘20S9pa] CInigI 
919 9 ensur] — ‘(0 ‘1)0S SI4-I 25509/I 


SUPISSEO 939N19T — “TO 7 ‘QDI 
eIjeidoo3 è Eli 

-01S ‘09918 ‘oume; ‘OUEITEIT — “19 I ‘QDI 
eIJe13 
-095 3 @LIO]S ‘20913 2 eUne] ‘CuEIleN 

CINICI9I]9] 3 ENSUIT — ‘(0 ‘330S I a5509/I 


2L10]S 
9 2UILE] 9 SUEITENH 9I9NOT — ‘| ‘QUI 
AUIISSEO 3199] — “TO 7 ‘ORI 
erje18093 9 elI 
-01S ‘09913 ‘ome ‘OUEITEII — “TO I QUI 
ergeas 
-098 3 ©rLIo]sS ‘CUIE] 9 ECUEI]eN Can] 
«C19]J9[ © ensurt — ‘(q ‘100s I 25SD/I 


©eIJe18093 
2 èIIo]S ‘20913 a Cumje] ‘eueIjeri Vani 
*219}}9[ 9 E@nSUr] — ‘(0 ‘330S I 2550/9I 


erje1Soa$ a er1oIs ‘OUEITEII — ‘I N ‘9DI 

erge1so93 3 eLIio)S — ‘I Lf 'QDI 

QUEEN 2.193))97T — “III V'QDI 

21I07S 3 SUEIRU 239VNOT — “II V'QDI 
eli 

-01S 3 SURE] ‘GUEI[elI 2I9319T — ‘p ‘QVI 

@LIO]S 9 SULI[EMI INIST — “TO € ‘QUI 
eiJe1s5093 3 eli 

-01S ‘03913 ‘oume] ‘oWmereio — "19 I ‘9027 
eIjelSo093 a ELIO]S ‘EUEITeNI EI 

«M}eI9]}9[  ensur] — ‘(2 ‘nos I ass0/I 


CIJeIs 
-098 3 EIIO]S ‘CUNE[ 3 EuUEITeNI emi 
“EI9}o[ 3 EensurTl — ‘(q ‘005 I 25SD/I 


ergeiS098 23 
2II0]S ‘20918 o eune; ‘eugijeli em} 
-219]]}9[ 9 Ensur1 — ‘(0 ‘310S I 2552/93 


eueijea ellanb 
ep esioAIp  0]uawIend 
«asuI Ip ensur] uoo op 
«e15 57 IP ELIEpuoosas su 
*0IZn13sI IP NMITSI MBau 


vosepo} 0quewieusasuI p 
ensui] U09 Opeis Opuoo 
-9S IP trIepuoosas 2QUOIZ 
-MI3SI Ip IMIISI I7S9U SLI 


OLIEI9NO] ALIEN — ‘0f |-B19N9] SUNEN — “IIAT 
ODISSE]I 099 
[PU 00918 3 OuUner ‘ala 
09935) — ‘Q-g£ |-EI9NA] 049 EN — UITIT 
eJerIsiSeuI OMITISI,[ 
«<9u 3 Too: IU OUNEI © 
ouneT — ‘D-gg |9LIeI9]] LEN — ‘INIT 
opeid op 


“U059S IP eLiepuosss au 
“0IZnsI Ip Nmnsi 189u 


9IIEI9]19] ALISZENN — ‘9£ | OLIEBIONO[ ALIENI — 


ope3 7 Ip Eliepuosas 2U 
-0IZnI3SI Ip _aimInsI 1739u 
IT 


OSI09UOI PD asselo eran 
IsaIduro5 rusweuSssu] 


osio9u09 fe suorssmiuTure, ] 19d 
LIESS999U OIPnjs Tp mioxNL 


€ 


a3uapass1d 
O]U09UIEUIPIo, Opuodas 


4 


aquafia 
0]UaMEUI pio, | Opuosss 


OSIODUOI Tp 1SSE]9 alfe HUOpuodsiTIoo TMUOIZENIAY 


OSYOINOD IG ISSVII 


lla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


mario a 


Supplemento ord 


26 


{91u99]) HMnynsi ySsu OuSosIp a 
191S1n][e3 ou Ruerdwil (001U93]) 0USISI(A 


meu 
-0issajodd tIIminsi I[BSU 091UI3] OUT 
«sip 9 I[eLlisnpur “IOILUe199 Inuerdw] 


IOIUD9) IINIIHISI I{S9U 001099] 


ouSasIp ‘ouSasip 3 I]eLlisnpu! nueIidu] 
1910997 Hnzgjsi 1]83U 

OUSasIip 3 aleljito Ip iueldwi :0US 

“asip a eyonse[jd alla jeu Ip mnueiduiz 


Ljewto:ssajo.id Map}si I|30u eresIijdde 
BDIUBIIIUI (OLIO]BIOQU] 3 auLIieUI dU 
«IQIIEUI ‘OLIO]B40Q®] 3 Opinfj è auIyo 
*OUl (OLIO])CIOQGRI 3 IP{ULII] IULYIIEIN 
191U99] IINFIISI 1{$9U IUOIZEHO 
-Joso SAUE]II 3 aUIQDIELI Ip ousasIp 
‘a UN|DIELU (Opin]j E AUIYSIELI [OLIO] LI 
-OQU[ 3 Opinjj E IUIYIIBW ‘TIIUIIIOUI 
«193 (aulyDILUI 3 EDIUESIIU Ip muaiu 
‘39 faulyoeewi ale ezeorjdde eorued 
‘99UI (OLIO) BIOGR] 3 AUIYDILLI ‘EIIULI 
*2509UI !IOpmj} E 2UIYIIEUI 3 ESIUEI 
«0a ‘SUIYoIEnI Ipo quaLla[d ‘EoIUEI 
‘99 UU AUTYDIE ‘BUIYDI BUI d BIIUBIIIIN 


eosapa  0]uowrudasurp ens 

SUL] UO5 Sie, po .]N]si :[d0ou eness 

-093 3 EDIAID DUOIZEONpa ‘eLIO]S ‘EoSap 

-3) ensSul] ‘BLiojs 3 2UISIPa]Ì 219339] 

{B>S3pa] 07Usuieusasu! ip enzui| UoI 
1O1}SI}I® 1991] ISU ®IIO]S 3 EBIMIe19]}9T] 

gosapa} o]juaweusasui Ip enz 

«Ul] u0d IijeuoIssajo1d tImpjisi 1759U 

EDIAIO 2Uolzeonpa pa afesouos Ein] 
[ND teLlo]s 3 2YISIPpo] 219]19[ 9 endurz 

CIsapa] 0}uUawI 

«eufosul Ip enfur uo9 19IU93I? 1INFI]SI 

1{B9U BIIAIO IUOIZUOMpa pa ELIO]S ‘aYos 


| 


| 
| 


apelagsnpuI eLiousaSUuI 
{eoIiurTyo erisuSasui ‘eLIeIsuIuI eliouS 
-a8U1 ‘esIuessali elIiousasui !UI ESINeT 


aTeLa]snp 
«ur eiouS99FU1 ‘201U03)01)}9]9 eLI9USIT 
«ur feorineuosoe eriausazui ESITI 
elioufasui fermesoutii eLIDUSASUI ‘25 
AUEssIUI 3 ajereu eliousazuI ‘ESIUEO 
‘vauI eliousasui feornerpi è MIOdse1) 
IUOIZOS - apialo eLioudaSuI :UI esIneT 


a[eLisnpui eliousaZui Seotumyo eLISud 
-83U1 ‘eoruesseI elisuSsSuI :UI BSINET 


qeLsnp 
‘ul eLiduSsSUI ‘e91U99]0I}19]9 eLI9udIT 
“ur feonnenosoe eriauSasuI EoImuIyo 
erlouSsSuI feliesouIui eligusaduI ‘ed 
-1UES9SUI 3 a[eAeu VliousasuI 'EDIUEI 
«09u1 eLiausazuI ‘BDIIMEIpIi a MIOCSE1) 
IUOIZAS - afiA19 EeliousIsuI Ul BIINET 


oudas 

-IP 9 QUIIEUI QUIYISENI — “A [ 255D/9 
OATE}SI 0USASIp 

è QUINIDELI ‘EDIUBDIIN — ‘A H 255099 
ousasIp 


2 QULIEUI QUIYIIEIN — ‘IITTX 2550/9 


cAnE]9I OuUSISIP © 
QUIYISEUI ‘EDIUEIIIIN — “IAXX 2559/93 


OUEzIioOg IP ERIVUIAOId E[jop 
eosapo]l ensur[ Ul ajonos af[au 0] usw 
-BUSOSUI [pe FUOIZEN]IQE,[{Pp  07uawuINS 
-asuoo [JI I1od IjEIDSds 2PULIOU 2jUEIII 
‘0zz “U ‘£96] PIQUIOAOU EI ETAGNdIA 
e[jop 2JUepisa.lig [9P  0}919ap Uod 9) 
-2A0Idde a[[agqei af[jou esaIdwIoI 2 SI4-I 
QUOIZEIIFIQ IP asse]o ET :02U2/4944Y 


eIJje13098 3 eliojs ‘B9SsIpo] BIMNeI 
-9JJ9] 3 enSurg — ‘(2 ‘NOS s79-I 255D9/I 


OSIODUOI IP asse]o Ee[[au 
IsaIdUIOI INUIWIEUZISUI 


OSI09U09 [e suoIssiume, [| ad 
ITESS9IIU OIPnIsS IP_IiTONI 


£ 


23Uapasald 
OJUOLILUI pio, | OPUodIs 


ouSasip 2 1918 
“Injjezo uu Hueridua ‘aUmy> 
«Del ‘BOIUEIIINI — ‘AIXT 


oudasIp a 1913 
«Inqepui Huerdui] — ‘>7p 


OUSasIp 2 I[eiI]Ss 


ouSasIip 9 IF |-npur Muerdut  ‘SUIo 
-BLI}SNPUI IUEIAWIT — ‘D-7p | -DEUI ‘ESIUEIIAN — ‘IIIXI 
ouSasIp 
oufosip 2 2 alomaeo ‘ouonise]d all 
aIomIeo a aUOIse]d aldo) -9J2WI IP HuerduI ‘QUIYI 
“eur Ip Muerdur — ‘p-7j | SEUI ‘EDUEsSeIN — ‘IIXT 


oufasip 2 su 
“IDOLI ‘POIUEIION — ‘7h 


ousasip 3 SU 
«TODI ‘BOMUEIIANI — ‘NI 


4 I 


auozia 
O]USUIEUTP.10,] Opuoosas 
OSYOINOO IG ISSVII 


0510 LOI Ip 1Sst]9 a]jje MUOpuodsids0o IUOIZETITYY | 


a 


27 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


*ojou2 pa eteami eItqeiToo ‘otImvISe 
O]}LIIP Ip Muaura[a pe apesmni ounisa 
{20IS0[0US-O[OSIHA 3 @a[tIni EURI 
-U05 3 OUII]SI ‘EIMIOUODI IP _TUOIZEHO 
«I9s9 fapeami RH]IQUIUOO (OTGISE 01311 
«Ip ip Iuaula]a pa ejeimI OUI]S9I ‘a[BI 
«NI eIOUOII !IUOIZEAI}[05 3 eIUIOUOISY 


ITeuoIssajo1d TINIMISI IjB9U ezuoz 
«I9U9 IP SuULIOU 2 IQEABU TUOIZNI]S 
-09 Ip Iuorzou ‘eijeIiSoue290. pa IS 
-0[0109]9WU (o[eAtU 2]It pa QUOIZESIAEN 

TOIU99] IINITISI I{S9U DABU t[ 
«Jp €ti103] Ip IHUuaura]a ‘Iqea@u TUOIZ 
NIJSO9 IP THISWI[P  So]eaeu eJIe Mu 
*OIZeziolasa pa eyeidouesso pa Erdo[ 
0103390 (IUOIZEMOJ9SO po QUOIZESIAEN 


IDIU99I TIMINISI I[S0U IUOIZEI 
-IOI9SO pa torIineuosse EIS0[0103]9UI 
Ip IUOIZENDIasI pa Pale QUOIZESIAEN 


[OIU99] TINIHISI I5OU DUOIZEZ 
«“ZiueSio 9 ajelIisnpur QuUOrzIzuoo ei 
-[®p 2180]0U99] (SUEIZEZZIUEZIO 3 0AH 


1[eIs9I 
-0J azuaros ‘arterie ozualos UIL ESInNeT] 


041}}3]Ja a juouturiad OIZ 
-TAJ9S UI RIS ‘opeaeu EIUapeo9y,][°p 
1IE[OSAI IS1OO Igp 2aquarusaoId 91€11[ 
-UI CULIEWI U][ap O[[9os]A Ip sloLIadns 
apesigin foyonneu suijdiosip Ul e2IMeT] 


0A1}J9JJ9 2;uoUeLIIAd OIZIAIOS UI 

RIS ‘CommeuoIsE eIU3peo9e, [[ap 11e]o3 

«91 ISIO9 ICp 2jUAIUIAOIT FIEIIIUI LI] 
«NEUOISE, [[{Pp eio]Id alotIadns a]eroIzia 

ers9usasuI ‘erumou 

01SC ‘2018 9 CIELO ]eUI ‘AU euo] 

«BUI SZUAIOS SEDIE] eur !EIISY ‘9YI 

“neu aui[diosip :soIne; nuansas 9] 

-[ap eun pe 03;UnNISUOI asse]o epuosas 
IP 9 ©ewIId Ip 2J0]esIAaeu Ip 03}9A9Jfg 


9[e113S 
“pur QuorzIjuoo er 19d oxuod Ip 0 
INFISSI] è[.dod aoqerijzsnpui oxnIad Ip 


ATEI 
«MI OUN]SI pa eruouoog — ‘A 9 '9G0I 
BINHOINSY — “AI O ‘QRI 

oursa pa 
eIuIoU0II ‘EIMIjooiady — ‘IATX 25SDII 


ELIVISE VonuedIsuI 3 Temi 
IMOIZNI]S09 ‘elgeifodoL — ‘AXX 25SDII 


CIAOUBUI 9 CIMEZZaAIIy — ‘AI [ ‘QVI 
QUOIZUESIALU 9 CHUOUOI]SY — “III [ ‘Q2I 
GIAOUCWI 9 EIMIEZZAI]IV — ‘ITTX 258019 


QUOIZ 
-eSIAeu 9 EIMIONOISY — ‘ITX 28509 


a]epualze a[epuelze 
auonsaS Tp o suIIUII] 2UO]sIs TP aUAUII]Z 2 
9 OLIBISe aZUuaros — ‘519-6p | atIeISe azuaros — “AIXXI 


ITEACU IUOIZII]S09 
Ip tusurs[a pa ajeaeu 
Sue ‘QUOIZESIAEN — ‘Lp 


BITneuoIsE CI80[0.109]9UI 
a eaI9e QUOIZESIAEN — ‘9 


ATeIIISNPUI SUOIZOJUOI EI 
“op eISo[ouo9] a o[era3s 


T]eABU IUOIZ1]S09 
Ip T}uUaWI2][I pa a[eaeu 
LIE ‘QUOIZESIAEN — ‘XXT 


CIIMEUOISE 
EIB0]0109]}9 WU è 29198 
QUOIZESIAEN — — —’XIXI 

9[2113S 


*npur QUOIZA;uoI ElPp 
eI80[0U99] 3 a[era]snpul 


*E[9I OUSASIP 9 a[elizsnpui 2e01]S1][[pPpoy | vuIo[dip è ejunisuo?> eomme] IstIstEnO Vasi «npur eoIìisigopo,Nn — ‘Sp | torsi pom — IIIAXT 
ITemeu 
ezuaIos ‘ao1d0[09d aZUaIos ‘EIIUITYI 
QUOIZIS0]}0S  - a[erIjsnpur eliduszd 
TOIUD9? TINWHISI 1]3 “ut feorumuo eriauSaSuI farato eliaus e130[ 2180]098 
‘au O1IO]CIOgU] 3 EI80[098 ‘eISO[ei19uIN | -oSuI SerIiesouIuI elIiousasuI :UI teIneT] = -0093 3 EISO[CISUINI — ‘pp |9 eISOIRIOMIN — IIAXI 
I[2UOISSAJOId IMIIISI. I]SOH our 
TUI Ip TuUauIA]a pa Iris eISO[OUI], VOTUEIZIUI O VNUTYI IUOIZ 
T9IU99] TINI -9S0}J0S - aJersisnpur erisuSaSuI ‘ol OUSSSIP 3 191 ouSasIp 3 IOYeIS 
«T]st 1I[89U ouSsasip 3 Torjeis querdwr «eLI]Snpur Borgo ‘eoluessII ErIaud -e18 nuerdwa ‘180/0095991 nuerdwt ‘eIS0[0U93] ‘COU 
‘torjeid e Ido[0ud9] ‘2OIJEIS EIT0[099I9N | -oFuI  feoruutgo erisusasuI :UI BSInET = ‘COgeid eIT0[090.19N — ‘£p | 013 eI90[O99IIN — 'IAXT 
VIIMeIpI 
a TIods]i] Tuoszas - SJraro erlausasuI OuSas 
feJelmsnpul eridusaSuI SELICIOUIMI EII oudas «Ip 9 TOIU93]0ULI9I Huerd 
TOIU99] HNISI ISU ouSasIp a 19 -«2uUSISUI EOIUEIIAUI 3 ajeAatu ELISuT “Tp 2 TOruU99100119) muerd UIL ‘“COMUISIOUIIS] ‘SUTUI 
«TU93};OULI9]  MUCIdWI ‘091099? OUSASI( | «BUI feorueszsu erisusesuI :UI CSINET = «UIT ‘BOIMOSJOULIOL — ‘Q-7p | OLI ‘CSIUEIIIN — ‘AXI 
s LÀ € ld I 
amuapasord avuosta 


OSIOOUOI TP Ssselo e[jou 
IsaIduIoO TITTIUTRITFASUT 


Ta desiai a] 


OSI0%U0I e suorsstuIuE | J9d 
TIPSSIIDIL Qmpnis mm TOINNT 


TORTE FATTI 


O]USWIEUIP.10,] OPUOIIS 


OUOMEUIpio,] Opuodss 


OSIOIUOI IP ISSE]O SITE MUSPUOdSsLIIOI TUOTZENTIOY 


OSHOONOI IT ISSYII 


—rYoT—===TTT=—T_omtt==—e_=w==—_-,rTr=_rrrT__TT_—__TTTTT7TT—x= = ===-==t-T_r TT =_rT_rTr___ 


rario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaio 1974 


’ 


Supplemento ordi 


28 


«eiSe oLi]snpur pa esiuyo ‘e:50[0)ed 
-01} ‘(Ie Imjeu aZUoIos ‘IeImpeu IZUANIS 
I5[UD9] 1ININISI I]B9U IUOIZE:ID19SI po 
EIUSSJOLIIZ fEjooInia 93 aqeiafoa eISo[ 
-Q]ed d1UOIZENDJ9SO po euelde EIdO] 
-ourojua ‘ofeladaa erdo|o]ed ‘2150]093 
<IOUI 9 BILI S2ONUTT]I Ip tj]uawd|I 
pa Iemmpeu azualos ‘Ije.ImÌeu aZUlos 
‘BolouoDI pa ojelouo3 eye15003 
feye.13008 0 IP4N}eu ozU29S (EHEIBOOn) 
I[e 1} SIBELI 1IM}mISI 3 1990] 19U 
eygitoad 3° EDILUIYD ‘IjeInzeu 9ZUAIS 


eInjjooade, |] Jod ieuoIssajord In} 
“st Ijjou eLIieIiSe EoIuEssalI ‘09IUI9] 
oufasip 3 EDIUEBIIIU EIT0[OU99] ‘9| 
+eloads E5IU99)007 ‘e1S0[o0z ‘Ije[Dads 
d.IN}{n900Z SHIEJUOLUL{E dAIOSUOI 2|]IPp 
EISO[OUDI] SOTDYITSSEI Ipo osNIezzasie 
a eligoseo EIdo|ouda] ‘oNe| [op Eiso[ 
-0Ud9]  eIn]jjosIide 3° BIMIfODIA[IS SEI 
-0}]OD{]I9 IEIMI[ODIAM]O  ‘VIMPIODITIMAJ 
{o18Seuipieid d ein} jooLIO]} ‘2.INI[{05 
IA ‘RIISO]OUI BIIUEDIILI 2 2I50[0UO 
‘emqpoonumase fe InijoDLIze ‘ojepuolze 
QuorzessIUIU UE > 2U0nSI5 ‘eLicade 
EOIUEDIOLI  d° BANSUDULISE  ‘ELIOISI] 
enduro ‘EIISY ‘EONPEUIZIELI ‘IUOIZEAI] 
-109 9 ErSo[orq ‘euuouolse 2 eldo]ei 
“SULL ‘ESILIO fo[ODLITE BMHA[M32[]09 9I 
«[op oddujias ip eInzn.ais 3 2jepuolze 
QUONSIS  E[]op o AYNUII] (ELIEATE RO 
-‘Msi]eis 3 eruiouoso ‘esI]ijod  erluou 
-029 ‘a[tami OIU9S d e[u2770027 ‘elIede 
LIIUEIDILU 


IDIu99] NnI 
«T]St 1350 BOITO]OUI PI EIIVISE BIIUEI 
*99UI Ip fUOIZE}O19S9 ‘(0AI}e]31 OUSISIP 
2 2YoIudo]ouI po Ieini IU0IZN.13}S09 
Ip mnuowdjo ‘eoidojouo po Eelueise EI 
“ruessoi ‘eyeiSodo? 3 ELIEISE EDIUED 
‘99 IP 1UO0IZe;iD1asa ‘0Ane]oI 0USIS 
«ip o eyeisodo1 Ip MuoaIuoja ‘0A1)E|91 
oufasip o IjEINI IUOIZNI}SO9 Ip mnUi>LI 
<‘aja IBlIPISE BoIUEdIOUI IUOIZENDI4OSO 
pa 0unso ‘Eliqejuo>o 3 EruouosI 
tEMI[joDiSe Ipo IMuaulo]a (elIiea5e I 
MUCIDIUI (vImijoorise 120190]0u3-0/001 
4A QUOIZE]|sIS3] 3 OIDIIUIWUOI ‘elSO]oua 
SEMMI]ODINA ‘0A11B]OI MUOIZENDIISI ‘BIS 


OSIOIUOI IP asse]jo ellau 
IsaIduI0> Huaweudasu] 


_ T___——————————————m——m—__rY——t—tttÒt_—_m——_——_t——_m_m_—m—tmtmy_—tr€—mumutiitimm@‘@ mie A uit 


-_———ÈÈrc-wuè|o-.Wa-—co—@@—@@"—@@@@@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—T @t{1o;ò-coc= cme 


‘IUO(ZCAnM|o05 29° eruouo1dy | 


IEIS9IO] 2ZUSIOS ‘orie1e 
ozualos  foyoldo]098 azuatos ‘aYDIS50] 
-01Q 9ZUaros ‘Ienzeu 2Zuaros !UI BIINE] 


OSI09UO2 | suoIssIiIIe | J9d 
LIESS9IIU OIPNIS TP _H]ONI 


eueise > erso[ 

«099490 ‘IMEINIEU aZUIIos — “II IN 9VI 
EIIUIOUODI PI 9[e19U9I3 PIJ 

«B18098 2 I[eInjeu 2azU9Is — ‘I D'NI 
aje]aSoa Eeldo[ojed 92 Ri] 

«218093 ‘Ieinzeu 2zua1os — ‘IT ‘GVI 
t1Je18008 

2 BOoInuryo ‘emmieu azuaros — ‘0I ‘QDI 
a]je1932A e180]0]ed 93 eigeia 

-098 ‘Ieamqeu aZUIIIS — ‘TAX 255279 
elIeife 9 eldo[o9918U ‘eljeido08 

SRONUIT]I ‘IEIMjRU aZUIOS — “AX 2550/9 


oumsa pa eruouolsSy — ‘I H 'Q2I 
eLIeiTe PoIUEIIIUI ‘IRInI 
IUOIZnI]s09 ‘eijeSodoI — ‘AIX I ‘92I 
aTEIUO]O9 9jeIn 
EIuouodI pa eInionasy — ‘TIX D ‘92L 
OISSEUIpIietio) — “IX OD ‘ADI 
BINIODIIMIJ — ‘XD ‘929 
E[09HJ10 
EIUIOUODI pa BINHOSHIO — ‘XI I '@QDL 
eI8o[oua pa eImiooia — ‘TIIA ID '9DL 
OI9IJIUIIEA 
“el 3 eImipodiyosegeL — CIIA 9 ‘ADL 
OIOYIS[O po eImioDrato — ‘IA 9 ‘90L 


EyeI13098 3 Bongo 


‘emzeu  azualos — 


€ 


d1uaporald 
QIUALUELIP.io, [| OpuoJas 


rà 


uadia 
O]USUTeUIP1o0,] Opuodas 


OS4DNUOI IP ISSE]) 0}! 1}UOPUOUSIILIOI IUOIZEIIIAY 


‘CS 


eyelsoss 3 EoIuTYI 
‘TRInzeu aZUIIOS — ‘AXXI 


OSYOINOD IC ISSVII 


29 


lla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


inario a 


Supplemento ord 


«Tp ‘aLIe,.I{9p e1101S ‘a]eoijdde nie al 
-]PP 9 21J2,[]9p ELIO]S ‘AAISIA He a][ap 
E1IO]S ‘IDIJSIJI® 1901] I9LU 2]IC,[{9p 2110IS 
Ieuorssajoxd 
TMmsI 199U eolue199 oe jap ELI 
-03s ‘edurc]js eljop 2 aNe.[[op EL10]S 
‘0jU9UIe pale, [[IP o ELIO]S © {9UIMJSOI 
[9P EL10]S ‘210[X[0] 23 234e.][op Uliojs 
Torud3] TIinpisi H59U K°]S 3 Cpoy 
opel 7 IP Ellepuosas SUOIZ 
MISI IP_IMITSI I[99U ae, {op EiloIS 


gosapa] 0]usuIeudasuI,p ensui] UoI 
ieuorssajold 13m313sI 1[S9U eyeIisoua]g 


gosopa]} ojuaweudasurp ens 
«UI] UOI 191U99] 1}N313SI 1[39U eye1S0us3]s 


I[euoIssajord 1INII3SI 
I9IU99] HNMISI 


1$9u eyeIid0oua]s 
I[{83U eyeisou9]g 


1991] I9U EIIO]S 9 EYOSOILM 


e[es]js ide eponos t[ju eisosepag 
I[cuo:ssajord 1in3t3si 1[59U erSosep 

«ad a eiSo[osisd ‘erdojooisd ‘e1303epag 
TOIUD9] TNITISI 

iau eiSoSepad 2 eIT0[ooIsd ‘(e1808tpadg 
ITCHISISECUU HnIaSsI 

I]S9u eI130]09Isd è e130Sepad ‘eyoso|ig 


Que 
IP _IM_HISI HSSU VONUIYO IP O1I0]E.10q 
2] [PP QUOIZAIIP UOI VOIUNUI © I]eIn] 
«BU OZUAIOS SBOIUTYD 9 I[EIN]EU 2ZUAIIS 


TOTSTILIE 
1991] ISU CYEISO9S è Bolumyo ‘apeim eu 
2110]S ‘OLIO]CIOGE] 9 Voumyo ‘eni 
«eu azuaros ‘BIIUITYI 2 ITeInzeu azUaIos 
IguoIrssajo1d 11MHIISI 
I[Bau vosad eljap ©oluoa]: 3 EUULICUI 
e180[o!q ‘onIo]gIOge] 2 tiSo[otq fall 


CINNAMYIIE ‘211035 
‘@1IB.19]}J9] 9l19; BUI ‘aJ9]}9[ Ul taIneT] 


Be Jeoldde 2)10,p ‘ajeuo!ssajorxd 
IBOIUI9]  IMONSILIE  ‘a[e1lsiSeuI ‘0oy 
*Iuoros ‘29ISSE]9 gIIIMjeuI ‘ip ewdo|diq 


eJeoigdde 9]1t8,po‘a[euoIssa;o1d 
1201U99]  SVOTISILIOO ‘fape.IisiStUI ‘007 
«uaros ‘eoIsse]jo guInzew :Ip euro[diq 


]110]S 
falI2.19}19] S—I9] e f9I9]]9]  ‘CISO[ 
«001sd ‘erdoSepod ‘eyoso[y :UI talneTl 

Y110]S 
‘o11219119]  aLI9]} GUI ‘919]}9] ‘EISO] 


«09Isd ‘e1808tpad ‘egoso;y :UI game] 


SIIEIOp ©LIOIS — ‘EI ‘QDI 
913E.I19p ELIOIS — “II 255019 


OUEZIOH IP 
eIoura0Id ©[[jap tosapo? ensur] UI 2 
“Onos a[[au cus we USaSUL, [Te FUOIZENTIQR 
eljPp cmuawnnSasuoI ]I I9d I[eroods au 
“JOU 2]UE9II ‘I7Z7 “U ‘FIGI PIQUISACU €] 
Coggnday Eljop 21U9pisaIg [ap 01249 
“op uo9 aqeaoIdde o[[age] aj[ou esasd 
-WO9 2 SIG-IAT 9SSE|O UT :02U2/424AY 


eiHe1soud]s — ‘SIQGIAT 255019 


]eIJRISOUSIS — “IAT 25S0)9 


ErIojs 9 EIJOSOTI — ‘G ‘QUI 
©LI0]S 3 tido[o9 
«Isd ‘erdoSepad ‘ersosolg — ‘II 255D/I 


PIIOIS 9 PIJOSONLI — "G ‘QUI 
E1I0]S a eI80[05 
«sd ‘erSoSepad ‘erzoso[ii — ‘II 2550/9 


911e,IT9p ErIio1s — "9G 


©Cuereli ejonb 
ep UsI3AIP 0]USULUSISUI 
Ip enfui] uoo ELIEpuoo 
‘0S @uoIZnI]sI IP_ajonos 
a[[dgu eueId0U9]S — ‘SS 


egeisousls — ‘ps 


ULOIS — D-£S 


SUEWInN aZuo1os — ‘ES 


ore 


EITOPp o ELIiolS — IIIXXXI 


}eosapa] ojuomIeudas 
‘ut Ip ensur] uod opreis 
Opuo9as Ip eLiepuosss 
QUOIZNIISI TP _MMIHSI HS 
*dU CHRITOUIZ — ‘TIMXXT 


* * eEyeiSOouoIs — ‘XIXXI 


©110]S 2 
9uEUmn aZUAIOs — ‘TIAXXI 


sue azuoIos — ‘IAXXI 


OSIODUOI Ip asselo e[jau 
tsasduroo Tueweudasuz 


OSI09U0I e suorssiurure, | Id 
LIESssasau OTPnis Ip mONI 


£ 


ajuaposszd 
O]USWIEUIP.I0,] OPuosss 


(4 


UIZIA 
0]0eUTeUIP10,] OPpuosas 


OSIO9UOI TP ISSE[I S][e MUIPpuodsIIIO9 MUOMZEN[AY 


OSUOONOD TO ISSYITI 


la GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


inario a 


Supplemento ord 


(—) 
n 


POTUI9] OUTYDIEUI ‘2150[0U99] 00IU 
+39) OUBasip 23 teieol]jdde EsIuesssUI 
{OLIO}BIOQR]. 3 EDIUEIIIUI  ISO[OUDIL 
I91U99] TINIISI 1]39U ouSas 
«ip 3 2UOIZEILIQQRJ IP Ipnis ‘ouolzeo 
-LIQQR] Ip Ipnis iAalejoI a 2UOISIVIIA 
IP 9UPIUESIIU MUOIZNI}SO> Ip ousasIp 
fauoIZeoLIGQRI IP Ipnis 3 2aYIIUEIZILI 
IUOIZAI]S09 Ip  ouSasIip ‘OLIO ]21OQ 
<t] 9 auoIlneuose 2150]/0U9I) ‘OL10] 
-VIOQU[ 9: FYDIUEIIIUI]VABU 2Id0[0U99] 
‘{[B39UI  19P QUOIZBIOAE[ ‘OLIO]EIOQ 
“E] 9 QuOIsI0aId Ip 2 2DUY BoIUEzsIlU 
e{jop Eelo]ousa] ‘ouUSASIPp 3 ELIISO] 
-040,[Te èreoIi]dde EdIUE5IIUI ‘9150]0u 
99] I BIIUEIIIUI (OLIO]RIOGE] 3 BAIUEI 
*991U 2IS0[OUII) (WIIUEIIIUI 2ISO]OUIIT 


@[001[B9199 213 Snpul 
e[ Jod 9 LIC]uawli[e 21S0[0u99] 2] od 
IDIU99] 1IMII]SI I|S0p OiUUdLI] joU 091U 
-59] OUSaSsIp (OLIO]LIOGU] 3 2[02]La199 
9LI}SNPurI :0A1)E]9J OUSISIP 3 OLIO]EI 


-OQU] ‘LIBJUaLLI[e ueidui d EISO]OUDIL | 


Ijeuoissajord 


UnInsi ISU EeIYe1S80)0] EeISO|oudaIL 
191U99] 
InuIi}si I]59U OLO] BIOQR] 3 BIYyEIS 


-010] B9I]1O BITTO EITO|OFIIIUI EI 
«JriSoJEUISUII 2 LIYEITO:0] E150[0U939] 


I[euorssajold 13m1]SI 1]39U B191YS 
-J9q[e suo:zelsIUnuI tue ‘(eIZUISE Ip a 
Ot9IJJn Ipo BoIISHIN] BOI] ‘O[EIOIOUI 
+WI09 E2/U93]) 2[epuolze BAlze1:siUnu 
«WU BOIUDA, (EII]SITE]S 9 O]epuoize eslu 
-99] ‘QUOIZEZZIUESIO ‘2I9IYDIOG[? BAI 
«<BI]SIUIUIUIE BIIUII] 9 QUOIZEZZIUETIO 

*IDIUII) IMINISI 1]99U IUOIZ 
*e]joI ayDijggnd a eioigqgnd ‘epuesed 
«oJd ‘91/91U99] IUOIZe}:D1as9 pa tizuase 
Ipo eoIjeld ‘25I3SIIm} BIIUDI] ‘IMIOASEII 


ae, p 1}mit]sI 1]59U 2UI 
«njSoo Jap 2 0]uawreIjsigge,].jop iis 
2 8LI01S- ‘IUOIZa[]o> aj[jap 2 OINEejsaI 
PP o1o]1e10ge] [ap 2uolzaIIp e| UOI 
VOIWUEISI 2J4E,[]AP EIIO]S ‘ESOIBI[9I 
eyeissouosI El[jop 3 21e2]dde ne 9] 


2IIIMEUOISE O BIIUBIIAMI QUOIZOIS 
‘0]}J0S - 9ojeLi3snpuI eLIouZasUuI !(BLIBI 
-auIi ElIOUSASUI IgIINEuolIE ElIouUd 
«BUI EDIUEDIAWU 3 ajeaeu ELioudad 
«Ul BOIUROSIUI EBLIDUSISUI ‘1)1OUSC1) 
QuUOIZIs - o[iaro eliousoduI UL voIMmeT] 


BOIUIYO QUOIZISOF}OS - DI 
«*ELI]SNpuI e rioudasui ‘LIBIUSUIT]E ILOIZ 
«eledald a|jap Ezuaos ‘a[eLi]snpui Lo 
SUI Yo SEDILIIo erisudozuI Ul tone] 


Col 
-IYO QUOIZISO]]OS - o[ELi}snpui èlisus 
-9BUI IEDILUIYO BLIGUSISUI !BDISY (9) 
*BLM}SNpuI EDILUIYD IEoILUIUO ;UI BaIneT 


jenenzie pa 2UYISHeIs aZuaIos ‘au 
“31 BW-09] LOU OI 2ZUIos ‘aLiedueq 
9 2AYPIUIOUOII IZUIIOS ‘IRIOMALUI LUO 3 
AYPIUOUOII IZUI[IS ‘a|epuarze eiuou 
-099 (OIDIQUILUOI 3 CILUOUOII ;UI BaINET 


OLIO]EIOGRI 2 
BoIuEzdssuI EISO]oudoI — ‘IIIX H ‘QDI 


OSIODUOI Ip esserlo èjjau 
Isa iduuoo nu Iweudasu] 


OSI109UOI |e SUoISSILULUE,} 19d 
LIESSODIU OIPNIS 1P_IOUNL 


02180]/0U93] OILIOJEIOGE] 3 e9IU CIIUEIIIUI 
EOIUESIIUI EIO[OUDIL — ‘IIAXX 2552/9 | «2099 EeISo[ousaL, — ‘09 | eISo[oussIL, — ‘IIIAXXXT 
2]09H a[ooI]eaIs9 2 
«22199 9 LIGZUOWITE 9LI]S LIequewWII]e SLIJSNPUI 9[ 
-npur a] Iod ouSasIip 2 Jod ouSasIip 9 IHUEIdUI 
= Hueidw ‘e1So[ousII — ‘65 |‘e180[0U59I — 'IIAXXXTI 
CY 
BONLISO]EUISUIO 3 LIY -eiSozeISUIO 3 CIYEISO] 
_ -2180]0j eIlSo[ouoaIl — ‘gS |-0} eirSo[ousaL — ‘IAXXXTI 
919148 
«Jogle 3 2UInsumz You gaioryZiagge 9 3U913S 
_ 983) 9 ourdiosig — ‘291 |-tun} QUANUSSL — ‘AXXXI 
€ (4 I 
31U3pa3941d Quasia 


OIUOWIELIPso, | Opuosas 


OJUILTELIpio,[ Opuo9zas 
OSFOONOI IC ISSVIO 


OSIOIUOI IP ISSEJO 3[[e HUIpuodsi1109 [UOIZE}I{IY 


cm tc T_T TITTI nn_ 
[————€mttxum-Wre—@"@ montanaro oww=norow=no==ww-—_————6T66_@@_—————_—T——__È_m_m—_————@—É—@_—@—_—@—_—_—————m——————___—m—TT_m—tm————__T—————__TÉ@—@—@—@——_—@—t—@—@—@—@11#@—@—@—@—@—@—@—t—1@1@#@—@@i 


31 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


. TOIM93? 
BNInsi I[83u IT9d a][dpo OIDISUIUIOI 
a suotznpold ‘eLisouo? Ele eleoIi]dde 
LILIS)OOZ  ‘TUOIZE}D19S9 pa EIU22)007 


©eLIgISUTUI BLI}SNp 
«Ur,] Jad [0IU93] TInnisI I]dou ousas 
“Ip 9 IUOIZNIISO9 f191U99] HNISI 18 
-9u OLIO] BIOge] 3 oudasIp ‘eyeiSodo3 
‘ouSasip è Eyeidodo); !nuorzezoiosa 
pa ocoyeisodo; oufasip a eytisodol 


I[euoIssajosd 11n}13st I]83u eanjeuord 
“Wteos ‘BInIIssa) ‘emmpe[y ‘a]isso] OUS 
-<aSIp 3 091U9S) OLIOIBIOAe] ‘eiSo[ouvsaI 


TOIU 
+99) HNMIIIsI I73aU (asso) ermisnpul) 17 
sueidui pa auoIzezziue8Io ‘0110}e10q 
*B] 9 ®[ISS9) EIS0[OU3] ‘eImeiy ‘(VI 
-«o1[Sew) muerdwi pa suoIzezziuesIo 
‘OLIO]B10Qe] 2 Elia:rS$eui eITO|ouvz] 
‘BImyejy  ‘IINss9] T9p aUOIZELIGGUI 
9 auoIzisodUIOI ‘ISTTEUE ‘a1jSewI a[[ap 
QUOIZEILIQQ]J 93 asuoIzisodUIO9 ‘ISTqRUY 


Teuorssajosd nn} 
«11SI I]$9U Y9ISIJ. 9 BOIMUIYI IP 17USUI9]9 
pa yeio Jad tIS0[0UI3] ‘0010931 CUS 
sasip 2 losInIapis nueidwI ‘e1S0jou 
299] ‘Muerdwui a 091u03) oufasip ‘09 
-130]0U93] 0110]e1OgU] ‘ouSa[ [op iS 
‘0[0u29) ‘ouSasip 3 2uo!znpo1d ejjap 


OSIODTOI IP asse[d eIfsu 
{saidunoo nuatweuSasu] 


ELIBOIISIDA WUISIPIUI ‘IMOISSI 
‘05 szuaros fonieife ozuaros ‘oretutue 
SUOIZNPold EeIdap 920298 :U] EBSINET 


@[eLIISNPUT ElI9UBISUT ‘erIBISUIUI ELI 
«SUSaSUI farAIro eriouSasuI :UI BaImeT 


Bame[ è ounisuoo ‘arene 
O a[issa) O]jLi3d Ipo ewojdi(] *2o1uUEI 
*D9UI QUOIZISO}10S - a[eraisnpuI eriaus 
«‘osuI Seoiueosemi eriousasuI :UI CINE] 


OSIGIUOI |E SUOISSIUIUTE,] Jad 
LESs399U OIPpnis 1p HONL 


ETu931007 — “IIIX O ‘QDI 
eIuo9100Z — “IIATX 25509 


eygesSodoL — ‘II H ‘QDI 

TuUoIznI}s09 3 eigexsodoI — ‘AIX A ‘QUI 
TUOIZ 

nujs09 3 eigjersodoI — ‘AIXX 25S5SD/I 

eigexsodoL — ‘IXX 255SD/9 


a[1ss9] 

ereLusnpur eifo[ouoeI — ‘IA D ‘QI 
BInySsa] E][op a 

CINOHI EITOP eISO[OUDIAIL — ‘XIX H ‘QUI 
TINssot Tap @aucIzeoLigqej a ousasIp 

‘Istpeue ‘suoIzIisodUIO) — ‘IIIAX H ‘QDI 
9[ISS9? 

eTeLnisnpur eIBO[oud3I, — ‘ATXXX 255019 
@Im}Iss] El[op 2 emi 

*©I ellop vIiSo[ousaI — ‘TIIXXX 2550/29 
IHnssa? Iep SUOIZeoNIgqgei a oufasIp 

‘Isigeue ‘auotzisodU0) — ‘IIXXX 255D/9I 


£ 


suuapasald 
OIUIUEUIPp1o,] Opuosss 


“sp a eyessodoL — ‘£9 


BIIUIIIOOZ — ‘9 |" * * BOIU99]007 — “ATOX 


00YeIS80do] cus cogeISodo1 0uSas 


-tp a eyeisSodoL — ‘IIIOX 


2]rssa] eISO[ouoa 1 — ‘19 | sIrssa1 eIrSo[ousaI, — ‘IX 


(4 T 


squadIA 
O7ZUAUIEUIP.IO,] OPuodss 
OSYOINOO IG ISSVTI 


OSIODUOI IP ISSE[I afft HUIPUOdSIIJIOI MUOIZENTIQY 


———6@—@6@@—@—@-—’@e@—@’——6@@@—@<6@@——@—@——@———@@8@@—@—@———@——-@——————————————+ttt@@@o@8@1@9@111@@1@t@@ 


32 


ArLecaTo B 


MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
(carta da bollo da L. 500) 


AI Ministero della pubblica istruzione - 
Direzione generale del personale e 
affari generali e amministrativi - Uf- 
ficio concorsi scuole medie - Roma 


Il sottoscritto (1)... .». 0... . nato il. + i 


a 7 3 . (provincia . ), 
chiede di. essere ammesso al concorso classe (2) . 113 6 
indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973. 
Sede prescelta per la prova scritta (3) . si È 
Il sottoscritto: 
è in possesso di (4) . ua dla +, conseguito 
il... . ed . presso 6). ae + 
è in possesso (6) dell'abilitazione (7) . tw 
conseguita con esame indetto con (8) . . . 4a SNFA 


non è in possesso (9) dell’abilitazione corrispondente alla 
classe clel concorso a cui intende partecipare: chiede pertanto 
di parteciparvi anche al fine di conseguire l’abilitazione e ac- 
clude la ricevuta del versamento della tassa di ammissione di 
lire quattromila sul conto corrente n. 1/53.000 intestato all'ufficio 
del registro di Roma; 


ha i seguenti requisiti che danno diritto a riserva di posto 
o a spareggio a parità di merito (10) . . cebilà sa 
Il sottoscritto dichiara: 
di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
di possedere i requisiti dell’età stabiliti dal bando (11) in 
quanto . alè . 


di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune dì . 
4 . (provincia . 
di non avere riportato condanne penali (12); 


di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente po- 
sizicue (13) . 3 a UR»: 


di nen trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità 
previste dal quartullimo comma deli'erti. 2 del bando. 


Data . . 
Firma (14) . 


Indirizzo (15). n 


(1) Cognome e nome. Le coniugate indicheranno il solo co- 
gnome da nubile. 

(2) Numero romano e denominazione della classe di con- 
corso, come da colonna |l dcl prospetto contenuto nell'art, 1 
del bando. 

(3) A norma dell'art, 4 del bando, 


(4) Titolo di studio corrispondente alla classe del concorso 
a cui il candidato partecipa, come da colonna 4 dell'allegato A. 


(5) Università o altro istituto. 

(6) Questo capoverso non va inserito nelia domanda se il 
candidato si trova nella situazione di cui al capoverso successivo. 

(7) Abilitazione corrispondente alla classe del concorso a cui 
11 candidato partecipa, come da colonne 2 e 3 dell'allegato A. 

(8) Decreto o ordinanza ministeriale indicato nell'allegato 
B-bis. 

(9) Questo capoverso non va inserito nella domanda se il 


candidato si trova nella situazione di cui ali capoverso prece- 
dente. 


(10) Vedi allegato G e relativo rinvio all'allegato D, nonchè 
all'allegato H. 


(11) Nel solo caso di eccedenza del limite massimo, a norma 
dell'art. 2, n. 3. 


(12) Oppure specificare le eventuali condanne penali ripor- 
tate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospen- 
sione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena e 
riabilitazione), nonchè i provvedimenti penali eventualmente 
pendenti. 


(13) Vedi lettera % dell'allegato I. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaio 1974 


(14) La firma deve essere autenticata da un notaio, o dal se- 
gretario comunaie del luogo di residenza del candidato. Per co- 
loro che prestino servizio presso una scuola o istituto di istru- 
zione statale è sufficiente l'autenticazione del direttore o del capo 
di istituto, Per gli altri dipendenti dello Stato è sufficiente l'au- 
tenticazione del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. 

(15) Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il 
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in- 
dicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata op- 
pure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indi- 
cato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegra- 
fici non imputabili a colpa del Ministero stesso, 


ALLEGATO B-bis 


ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI CON I QUALI, A PAR- 
TIRE DAL 1930 IN POI, FURONO INDETTI CONCORSI- 
ESAMI DI STATO E SOLI ESAMI DI ABILITAZIONE. 


Decreto ministeriale 10 maggio 1930; 

Decreto ministeriale 14 marzo 1931; 

Decreto ministeriale 30 marzo 1931; 

Decreto ministeriale 31 dicembre 1931; 

Decreto ministeriale 2 febbraio 1932; 

Decreto ministeriale 18 dicembre 1932; 

Decreto ministeriale 23 dicembre 1932; 

Decreto ministeriale 15 dicembre 1933; 

Decreto ministeriale 18 gennaio 1935; 

Decreto ministeriale 4 aprile 1936; 

Decreto ministeriale 15 gennaio 1937; 

Decreto ministeriale 25 ottobre 1937; 

Decreto ministeriale 24 marzo 1938; 

Decreto ministeriale 20 ottobre 1938; 

Decreio ministeriale 27 ottobre 1939; 

Decreto ministeriale 26 febbraio 1940; 

Decreto ministeriale 22 aprile 1941; 

Decreto ministeriaie 18 novembre 1941; 

. Decreto ministeriale 28 dicembre 1942; 

Decreto ministeriale 19 luglio 1944; 

Decreto ininisteriale 4 luglio 1947 (ordinari e riservati ai 
duci); 

Diocereto ministeriale 28 luglio 1548; 

Decreto ministeriale 27 aprile 1951 (ordinari e riservati al 
personale statale di ruolo); 

Decreto ministeriale 22 maggio 1453; 

Decreto ministeriale 30 dicembre 1955; 

Decreto ministeriale 26 agosto 1957; 

Ordinanza ministeriale 15 marzo 1958 (abilitazioni didattiche); 

Decreto ministeriale 1° agosto 1958 (abilitazioni decentrate, 
prima sessione); 

Decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (abilitazioni decen- 
trate, seconda sessione); 

Decreto ministeriale 5 gennaio 1960 (5223 cattedre); 

Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (6476 cattedre di mate- 
rie letterarie); 

Decreto ministeriale 15 dicembre 1960 (abilitazioni decentra- 
te, terza sessione); 

Decreto ministeriale 15 dicembre 1961 (abilitazioni decentrate, 
quarta sessione); 


Decreto ministeriale 15 dicembre 1962 (abilitazioni decen- 
trate, quinta sessione); 


si 


’e- 


Decreto ministeriale 2 aprile 1963 (1065 cattedre); 

Decreto ministeriale il maggio 1963 (15 cattedre di materie 
giuridiche); 

Decreto ministeriale 15 dicembre 1963 (abilitazioni decen- 


trate, sesta sessione); 


Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1963 (abilitazione didat- 
tica educazione fisica); 


Decreto ministeriale 


Decreto ministeriale 
settima sessione); 


Decreto ministeriale 15 maggio 


Decreto ministeriale 10 agosto 
ottava sessione); 


1964 (1374 cattedre); 
1964 (abilitazioni decentrate, 


20 giugno 
15 agosto 


1965 (3102 cattedre); 
1965 (abilitazioni decentrate, 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA 


Decreto ministeriale 15 maggio 1966 (6505 cattedre); 


Decreto ministeriale 10 agosto 1966 (abilitazioni decentrate, 
nona sessione); 


Decreto ministeriale 15 maggio 1967 (4894 cattedre); 


Decreto ministeriale 10 agosto 1967 (abilitazioni decentrate, 
decima sessione); 


Ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 (abilitazioni riser- 
vate); 


Decreto ministeriale 15 maggio 1968 (1399 cattedre); 


Ordinanza ministeriale 15 agosto 1968 (abilitazioni decentrate, 
undicesima sessione); 


Decreto ministeriale 30 giugno 1969 (4052 cattedre); 


Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969 (abilitazioni decen- 
trate, dodicesima sessione); 


Decreto ministeriale 30 giugno 1970 (2349 cattedre); 
Decreto ministeriale 30 giugno 1971 (11336 cattedre); 


Ordinanza ministeriale 6 maggio 1972 (corsi speciali di abi 
litazione). 


ALLEGATO C 


TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 


(Leggi 2 agosto 1952, n. 1132; 14 ottobre 1960, n. 1229; 
31 ottobre 1965, n. 1328) 


1) Titolo di studio (laurea o diploma), in base al 
quale si è ammessi al concorso, compresi i ti- 
toli di per se stessi abilitanti, valutabili anche 
ai fini del punteggio, relativo ai titoli di abi- 
litazione a norma della lettera c) del n. 2) 
della presente tabella, fino al massimo di. . . punti 5 
Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio ven- 
gono attribuiti: 
punti 5. se conseguito con la votazione di 
110 e lode; 


» 4,50 se conseguito con la votazione di 
110; 
» 4 se conseguito con una votazione 


da 105 a 109; 
» 3 se conseguito con una votazione 
da 99 a 104; 
» 2 se conseguito con una votazione 
da 88 a 98. 
Lauree e diplomi diversamente classificati deb- 
bono essere riportati a 110. 


2) Titoli di cultura, fino al massimo di . . .. . punti 10 


a) Idoneità conseguita in precedenti esami per 
la cattedra messa a concorso o per catiedre cor- 
rispondenti, secondo le disposizioni che regolano 
1 passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3 
fino al massimo di. .. 0... 7 

Per «idonei» si intendono quei concorrenti 
che, in precedenti concorsi, per esami, ai fini della 
cattedra, riportarono la votazione minima richiesta 
per essere dichiarati vincitori, ma che non furono 
compresi nella relativa graduatoria per insufficienza 
‘ di posti messi a concorso. 

Tale votazione è di 70/100, tranne che per i 
concorsi indetti in applicazione del decreto legi- 
slativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la vota- 
zione medesima è ridotta a 60/100; 


b) Altre idoneità conseguite per esami previ- 
ste dalla precedente lettera @) o relative ad altre 
classi di concorso, con riferimento alla maggiore 
o minore affinità con la cattedra messa a con- 
corso, fino al massimo di. ........ 0... » 3 


c) Abilitazione o titoli aventi pieno valore di 
abilitazione per la cattedra messa a concorso, fino 
al massimo di . . .... do si gna A » 5 


d) Abilitazione o titoli Sventi pieno valore di 
abilitazione per altre classi di concorso, esclusi 
quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado 
o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore 
di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma 
del n. 2) della presente tabelia, in relazione alla 
maggiore o minore affinità con la cattedra messa 
a concorso, fino al massimo di . ......,. >» 2 


n, 


5 
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e) Libere docenze (a), in relazione alla mag- 
giore o minore affinità con la cattedra messa a 
concorso, fino al massimo di . 


f) Titoli finali di studio (a) rilasciati “dalle 
scuole, dai corsi di perfezionamento o specializza- 
zione post- “universitari, previsti dagli statuti delle 
università, fino al massimo di . 

8) Altri titoli di studio (lauree o diplomi) (a) 
di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1) 
della presente tabella, purchè conseguiti con vo- 
tazione non inferiore a 99/110, fino al massimo di 

h) Pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, 
ecc. attinenti alla materia d’insegnamento della 
cattedra messa a concorso, fino al massimo di . 

Per i candidati liberi docenti si tiene conto 
delle pubblicazioni edite posteriormente al conse- 
guimento della libera docenza; 

i) Altri titoli non precedentemente previsti fino 
al massimo di 


3) Titoli didattici (b), fino al massimo di . 


A) Per i seguenti servizi od insegnamenti fino 

al massimo di... ... è ù 

a) insegnamento di Fudo: o non di iolò negli 
istituti secondari statali, pareggiati o legalmente 
riconosciuti, 

E’ valuiabile l'effettivo insegnamento prestato 
per non meno di sei mesi e di sei ore settima- 
nali. La medesima valutazione è attribuita se l’in- 
segnamento di un intero corso comporta meno di 
sei ore settimanali. Determinato il punteggio da 
attribuire all'insegnamento prestato in cattedra 
della classe messa a concorso, la commissione sta- 
bilirà i coefticienti da attribuire agli insegnamenti 
prestati in altre cattedre; 


b) incarico di insegnamento universitario; 


c) servizio prestato come aiuto o assistente 
universitario di ruolo o come assistente straordi- 
nario o incaricato con retribuzione a carico della 
università; 

d) servizio prestato come assistente volonta» 
rio per almeno un triennio; 


e) servizio prestato da laureati assistenti di 
lingua italiana nelle scuole secondarie straniere; 

f) servizio prestato all’estero, a livello univer- 
sitario, dai lettori di italiano; 

g) servizio prestato in qualità di istitutore di 
ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazio 
nali, da valutarsi in misura non superiore al mi- 
nimo fissato dalla commissione per l'insegnamento 
prestato in cattedre diverse da quella messa a con- 
corso; 

h) insegnamento di ruolo e non di ruolo pre- 
stato, dopo il compimento del 24° anno di età, 
nelle scuole elementari dello Stato o in scuole ele- 
mentari che abbiano ii riconoscimento legale degli 
studì, 


B) Per il servizio prestato, dopo il compimento 
del 22° anno di età, nella scuola popolare per 
tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) 
dell’art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, 
n. 1599, fino al massimo di . ........ 


C) Per le qualifiche riportate nell’ultimo trien- 
nio di insegnamento, fino al massimo di . 


a) per l'insegnamento negli istituti medi sta- 
tali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 
6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo 
di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato 
impartito: 


per ogni qualifica di «ottimo» . . . . 
per ogni qualifica di « valente» 
per ogni qualifica di «buono» . 

b) per l'insegnamento nelle scuole elementari 

statali: 

per ogni qualifica di «ottimo» . . ... 
per ogni qualifica di «distinto» . . È 
per ogni qualifica di «buono» . . ... 


punti 


» 


punti 


% 


33 


2 
10 


7 


34 


Nell'eventualità di concorsi specifici a cattedre 
di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento 
nelle scuole elementari statali saranno valutate nel- 
la stessa misura delle corrispondenti qualifiche re- 
lativc all'insegnamento negli istituti medi statali. 

Gli anni di insegnamento prestato con qualifica 
inferiore a « sufficiente» non sono computati agli 
effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al 
paragrafo A). 


4) Titoli supplementari, fino al massimo di . punti 15 
a) Servizio prestato in reparti militari o in for- 
mazioni partigiane (c) partecipanti ad operazioni 
di guerra: 
per ogni anno E TE <.° » 1 
per frazione - di anno 0,50 
b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il 
numero, quando trattasi di distinzioni avute per 
una stessa guerra . , » 1 
c) Croce di guerra al valor militare . » 2 
d) Avanzamento per merito dì guerra . » 2 
e) Medaglia di bronzo al valor militare . » 3 
f) Medaglia d'argento al valor militare . » h) 
g) Promozione per merito di guerra . » S 
h) Medaglia d’oro al valor militare oppure or‘ 
dine militare d’Italia » 10 
1) Ferita in combatiimento » 2 
1) Certificato di patriota . » 0,50 
im) Servizio di infermeria presso enti delle for- 
ze armate partecipanti ad operazioni di guerra: 
per ogni anno . » 1 
per frazione di anno sl » 0,50 
n) Pena aetentiva per attività antifasciste e 
confino di polizia per la stessa attività: 
per ogni anno di pena scontata . » 1 
per frazione di anno . 4 » 0,50 


I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento 
del punteggio massimo di 15 punti. 

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità 
di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior nu- 
mero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di 
medaglie d’oro al valor militare o dell’ordine militare d’Italia 
hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di 
punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti, 


(a) Qualunque sia il numero dei titoli. 
(b) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decen- 


nio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di 
un insegnamento o di un servizio, 


(c) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è com- 
provato dal certificato rilasciato dalla commissione di rico- 
noscimento. 


ALLEGATO D 


DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 


Non saranno presi in considerazione i documenti che risul 
tino irregolari ai sensi dell'art. 3 del bando. 


Valgono inoltre Ie seguenti disposizioni: 
1 1) Per l'attribuzione del punteggio previsto per il titolo 
di studio (laurea o diploma), di cui al n. 6) dell'art. 2 del 
bando è richiesto un certificato su carta da bollo attestante 


1 punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della 
laurea o del diploma. 


2) Per la valutazione dei titoli di cultura: 


a)i certificati” delle abilitazioni o idoneità (col voto 
rispettivo) conseguite in concorsiesami di Stato possono essere 
prodotti in originale oppure-in copia autentica. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 


Coloro che ne fossero sprovvisti (ma non per impedimenti 
giuridici) ne faranno richiesta al Ministero, perchè provveda 
ad allegarli d'ufficio al fascicolo personale di partecipazione 
ai concorsi. La circostanza sarà fatta rilevare dai candidati 
stessi con apposita annotazione nella scheda di elencazione 
dei titoli. La richiesta va inviata nello stesso plico con cui 


viene inviata la domanda di ammissione e va redatta nei 
termini indicati nell’allegato D-bis, senza di che non verrà 
accolta. 


Si rammenta ai candidati i quali hanno conseguito abili 
tazioni con esonero da prove precedentemente sostenute (legge 
28 luglio 1961, n. 827) che agli effetti del concorso devona 
documentare anche l'esito riportato nelle prove anzidette; 


b) la votazione conseguita dai vincitori di concorsi a 
cattedre di istruzione secondaria, se esibita agli effetti dell’as- 
segnazione del punteggio previsto per la idoneità o l’abilitazione, 
deve essere documentata nel modo previsto dalla precedenté 
lettera a) non essendo in proposito adatta la presentazione 
della copia dello stato di servizio o di certificato analogo; 


c) le opere manoscritte o dattilografate non saranno 
prese in considerazione; 


d) eventuali titoli di culiura non precisati dalla tabella 
di valutazione (allegato C n. 2, lettera i) possono essere pro- 
dotti qualora il candidato li ritenga suscettibili di una qualche 
valutazione. 


3) Per la valutazione del servizio didattico prestato nel- 
l’ultimo decennio (dall'anno scolastico 1962-63 all'anno scola- 
stico 1971-72) e della qualifica riportata per il servizio stesso 
(se prestato in scuole ed istituti statali o pareggiati) nell'ul. 
timo triennio (anni scolastici 1969-70, 1970-71, 1971-72): 


a) tutti i certificati di servizio didattico non di ruolo 
(su carta da bollo) devono indicare con precisione, per ciascun 
anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della 
cessazione del servizio (e non della retribuzione relativa), con 
le eventuali interruzioni, la materia o lc matcric insegnate, 
il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi (e 
non le sezioni) in cui l'insegnamento è stato impartito, la even- 
tuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — per il 
servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa 
qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita 0 
trattasi di scuola parificata, l'indicazione che il servizio è stato 
prestato «senza demerito »; non saranno presi in considera- 
zione certificati che siano privi anche di una sola delle indi- 
cazioni anzidette e non saranno ritenute valide formule gene- 
riche od espressioni comunque di esse sostitutive. 

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareg- 
giati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono 
oltre alle precisazioni di cui al precedente comma dichiarare 
che il servizio attestato sia stato prestaio in classi o corsi 
che godevano già del pareggiamento o del riconoscimento 
legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o 
telegramma) di concessione, con la precisazione della decor- 
renza e dell'eventuale sua revoca; la valutazione del servizio 
è condizionata a tali precisazioni. 


Per maggior chiarezza si rinvia al modello di certificato 
di servizio non di ruolo (allegaio D-ter); 


b) i professori di ruolo documenteranno il proprio 
servizio di ruolo mediante certificato (rilasciato in carta da 
bollo dal competente capo di istituto) comprovante ‘per cia- 
scun anno scolastico, il servizio prestato quale straordinario 
o ordinario, l'insegnamento impartito (con le eventuali interru 
zioni) e la relativa qualifica; 


c) per gli altri impiegati di ruolo, il cui servizio sia 
valutabile fra i titoli didattici, valgono disposizioni analoghe; 


d) î candidati sono tenuti ad accertare la rispondenza 
alle norme anzidette dei certificati di servizio che esibiscono 
per la valutazione relativa. Per parte loro, le autorità che 
rilasciano i certificati medesimi si atterranno scrupolosamente 
alle norme sopra riportate, onde consentire ai candidati di 
produrre per i concorsi elementi sicuri di giudizio; 


e) i candidati che, in dipendenza di avvenimenti bellici 
si siano trovati nella necessità di dover abbandonare le sedi 
di insegnamento all'estero o la residenza, possono documen- 
tare il proprio servizio in modo diverso da quello sopra pre- 
scritto, purchè i documenti sostitutivi che esibiscono possano 
esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la 
valutazione. 
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4) Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli 
supplementari: 


a) coloro che partecipano alle operazioni militari svol. 
tesi. in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 
devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi im applica 
zione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi 
della circolare n. 427 del Giornale inilitare ufficiale 1937, su 
carta da bollo; 


b) gli ex-combattenti della guerra 1940443, della guerra 
di. liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combat- 
tenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 
attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di 
un comando militare nazionale, 1 prigionierr delle Nazioni 
Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate 
alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i 
militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, 
dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, 
n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, 
n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle forma- 
zioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, 
n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appar- 
tenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo, 
di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato 
maggiore dell'Esercito o quella di cui alla. circolare 202860/Od. 6 
dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell’Aeronautica, ovvero 
quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello 
stato maggiore della Marina; 


c) le indicazioni contenute nel quadro B del foglio ma- 
tricolare per i sottufficiali (modello 104) e per i militari di 
truppa (modello 106) tengono luogo delle dichiarazioni inte- 
grative e notificazioni di prigioma, ar sensi della circolare 
5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/0M del Ministero della difesa- 
Esercito; 

d) i militari che per conto dell’O.N.U. abbiano prestato 
servizio in zone -d’intervento devono presentare attestato del- 
l'autorità militare conforme alle disposizioni dello stato mag- 
giore della Difesa; 

e)i decorati di medaglia al valor militare o di croce 
di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare, 
per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione 
speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o 
copia autentica del relativo brevetto o del documento di con- 
cessione; 


.f) coloro che abbiano riportato, per comportamento 
contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presen- 


tare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano. 


riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano 
stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono 
dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, 
su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui terri 
torio hanno la loro residenza. 


ALLEGATO D-bis 


MODELLO DI DOMANDA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ 
O DI ABILITAZIONE DA ALLEGARE D'UFFICIO 


(carta da bollo da L. 500) 


Al Ministero della pubblica istruzione - 
Direzione generale del personale e af- 
fari generali - Ufficio concorsi scuole 
medie - ROMA 


Con la presente domanda (1), che invia in unico plico 
insieme a quelia di partecipazione ai concorsi a cattedre di 
istruzione secondaria indetti con decreto ministeriale 5 mag- 
gio 1973, il sottoscritto . nio * n 
nato a . z x . 5 . l è 5 F i È 
chiede che (non ostandovi impedimenti giuridici) sia adito 
d'ufficio al suo fascicolo personale, dopo la sua ammissione alle 
prove orali un certificato attestante (2) . . a 4 3 


Si dichiara pronto a fornire a richiesta del Ministero, entro 
quindici giorni dalla data della nota di richiesta: 


1) le marche da bollo occorrenti per il rilascio del cer- 
tficato; 
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2) la ricevuta del versamento della tassa a favore delle 
opere universitarie, se dovuta per legge; 
3) ogni notizia necessaria per il rilascio del certificato. 
Il Ministero potrà inviare le sue richieste al seguente in- 
dirizzo . : è 5 î + è i : 3 S È l 3 


Data . È è È È . p 
Firma . 3 È . . . . 


N.B. - Dopo aver compilato la presente domanda il can- 
didato annoterà sulla scheda di elencazione dei titoli, accanto 
all'indicazione dei certificati di idoneità e di abilitazione richie- 
sti, che i certifcati stessi sono « da allegare d’ufficio ». 


(1) Per ogni tipo di idoneità o di abilitazione va presentata 
una separata domanda. 

(2) Indicare l'idoneità o l'abilitazione, precisando nel primo 
caso la tabella di concorso e il decreto ministeriale con cui 
il :concorso stesso fu indetto; nel secondo caso la classe di 
abilitazione, il decreto ministeriale con cui fu indetta la ses- 
sione d'esame e la sede in cui furono sostenute le prove. 

Per l'indicazione dei decreti ministeriali consultare l’alle- 
gato B-bis. 


ALLEGATO D-ter 


MODELLO DI CERTIFICATO DI SERVIZIO NON DI RUOLO 
(carta da bollo da L. 500) 


ssa erge 0 de) 
Si certifica che il prof. . . , È P _ 3 z È 
nato deri al . (provincia . Na A ) 


il. È E 4 s s È i . ha prestato presso 


Guesio: È) : 3 l P E . il seguente servizio; 
anno scolastico 19 , . 19 + dal 

al (3) . è a 4 x l ininterrottamente (4), incarico ) (5) 

di (6) . i n , i . per ore . n . settimanali, 

nella classe (7) + Qualifica (8) . i a l 


Ha partecipato alle due sessioni di esame: 


anno scolastico 19 . PD e 
anno scolastico 19. . .19. . .; 
anno scolastico 19. . .19. ; 
anno scolastico 19 . 19. 5 


Annotazioni eventuali (9) . - « : È x ì 


Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell’ irene, 
per uso concorso. 


Data . È DI n . % 
Firma del capo d'istituto (10) 


. . . . . . . . . Ù 


(1) Intitolazione della scuola o istituto o ufficio che rila- 
scia il certificato. 


(2) Specificare la scuola o ich: 
(3) Giorno, mese e anno. 

(4) Indicare le eventuali interruzioni, 
(5) O supplenza. 

(6) Materie insegnate. 

(7) O nelle classi, 


(8) Per il servizio prestato negli 
mente riconosciuti va riportata non 
zione: «senza demerito ». La stessa indicazione va posta nel 
caso di servizio negli istituti statali e pareggiati per cui non 
sia stato possibile assegnare la qualifica. 


(9) Nella presente sede i certificati di servizio prestato 


motivandole. 


istituti parificati o legal 
la qualifica, ma l'’indica- 


negli istituti pareggiati e negli istituti parificati o legalmente 
riconosciuti devono riportare gli estremi del decreto con cui 
venne concesso il paresgiamento o il riconoscimento (anche 
se questi già figurano nel timbro di intestazione) secondo 
la seguente formula: « L'istituto (o il corso o la classe, o le 
classi) ottenne il pareggiamento (0 il riconoscimento legale) con 
decreto ministeriale . L . a decorrere dal . 4 
% . i > . (data esatta). Esso fu revocato con decreto 
ministeriale . ; i silla e e RI SE 
guito a . pi a 9 . . 3 


(10) O della competente autorità. 
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ALLEGATO E 


PROGRAMMI DI ESAME PER I CONCORSI A CATTEDRE 
PER L'INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA. 


Avvertenze generali 


1) La durata delle prove scritte, quando non sia diversa- 
menie stabilito nel programma relativo alla classe di concorso, 
è fissata dalla commissione esaminatrice, la quale stabilirà, 
altresì, la durata delle prove grafiche, scrittografiche e pra- 
tiche. 


Il colloquio, la lezione e l'eventuale prova pratica si svolge- 
ranno nell'ordine stabilito dalla commissione. 


2). Colloquio: 


La preparazione sui vari argomenti specificati per il collo- 
quio non dispensa i candidati da una adeguata conoscenza della 
parte generaie. 


Anche se non espressamente indicato nei singoli programmi 
dì esame, i candidati dovranno dimostrare la conoscenza dei 
problemi generali della scienza dell'educazione e le finalità che 
essa si propone nella società contemporanea; i problemi psico- 
logici e sociali dei giovani e i iero rapporti con i docenti, con 
la scuola e i suoi organi collegiali; il ruolo della disciplina ogget- 
to dell'esame in rapporto a quelle del medesimo gruppo e al 
traguardo finale della formazione cui il concorso si riferisce 


3) Lezione: 


La lezione, come prova pratica didattica, deve limitarsi a 
presentare la «impostazione » dì un argomento compreso nei 
programmi. di insegnamento delle materie oggetto del concorso 
e deve esser svolta a livello scolastico, sulle basi di un'adéguata 
conoscenza deile scienze dell'educazione e secondo le appro- 
priate tecniche e metodologie generali e specifiche della didat- 
tica. 

Nella lezione i candidati dovrarino ispirarsi alle più moder- 
ne vedute metodologiche che consigliano di ricorrere a tecniche 
di insegnamento diverse da quelle tradizionali, semplicemente 
espositive. E’ opportuno pertanto stimolare, anche con l'uso di 
aueguati sussidi didattici, le motivazioni, lo spirito di ricerca e 
di inventiva degli alunni riferendosi, ove possibile, a casi con- 
creti che rientrino nelle loro dirette esperienze. In alcuni casi 
sarà necessario utilizzare i risultati di attività sperimentali ed 
operative per promuovere, attraverso successivi approfondimen- 
ti e ampliamenti di cognizioni, la maturazione intellettuale e lo 
sviluppo delle capacità espressive, di osservazione, di critica, 
legiche ed astratte degli allievi. 

Durante la lezione il candidato dovrà dimostrare anche la 
capacità di organizzare esercitazioni e lavori di gruppo, nonchè 
la conoscenza dei principi di docimologia per la valutazione 
degli elaborati. 

in ogni caso è richiesta da parte del candidato la sicura 
coroscenza degli elementi di indole bibliografica, tecnica, pra- 
tica, necessari per la preparazione della lezione con la redazione, 
ove richiesto, di uno schema di riferimento: 

agli obiettivi che si intendono raggiungere con la lezione 
ia ai fini immediati sia per il conseguimento delle mete finali 
previste per la disciplina oggetto del concorso; 

alla ripartizione del tempo previsto per la lezione nelle 
sue fasi di presentazione ed esposizione dell'argomento; discus- 
sione e verifica dei ritmi di apprendimento; 

alla presentazione ed uso dei sussidi didattici e speri 
mentali. 


La lezione potrà essere integrata con la immediata corre-| 


zione o discussione di un elaborato scolastico. 


CLASSE I 
AEROTECNICA E COSTRUZIONI AERONAUTICHE 


L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, 
un colloquio ed una lezione. 

1. — La prova scritta consiste nello svoleimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, rela- 
tivi alle materie comprese nella classe di concorso. 


2. — La prova grafica consiste nello ‘studio e nel disegno 


quotato di un particolare costruttivo di un aerombbile, eseguito 
secondo le norme di unificazione, 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 


4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà esiratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla "com- 
missione. 


Allegato A 


— Aerodinamica dei fiuidi incompressibili; 
— Aerodinamica‘dei fluidi compressibili; 

— Teorie dello strato limite; 

— Aerodinamica dei gas rarefatti; 

— Meccanica del volo; 
È — Stabilità statica e dinamica del velivolo; 
Architettura dei velivoli; 
Materiali per le costruzioni aeronautiche; 
Sistemi di costruzione dei velivoli (cenni); 
Progettì di aeromobili; 

Motori per aeromobili; 
Tecnica del pilotaggio; 

Cenni sui trasporti aerei. 


CLasse II 
APPLICAZIONI TECNICHE FEMMINILI 


L'esame comprende una prova scritta, una prova scritto 
grafica, un colloquio, una lezione. 

1. — La prova scritta consiste in un tema a scelta del can- 
didato su tre proposti dalla commissione che vertono su argo- 
menti del programma d'insegnamento che presuppongano la co 
noscenza di nozioni comprese nelle seguenti materie: 

Elementi di tecnologia delle materie prime di uso cor- 
rente; nozioni elementari di elettrotecnica con particolare rife: 
rimento alla gestione, alla manutenzione e alla sicurezza dei più 
comuni elettrodomestici; alimentazione, governo ed arredamento 
della casa, abbigliamento, giardinaggio, orticultura e floricultu 
ra; cognizioni e metodi di studio dell'ambiente ecologico e di 
lettura dell'ambiente topografico. Cognizioni sull'uso degli stru- 
menti audiovisivi. Collegamenti delle applicazioni tecniche con 
gli altri inseenamenti della scuola media. 

Durata della prova: 8 ore. 


2. — La prova scrittografica consiste nella progettazione di 
un oggetto (fra due indicati dalla commissione), accompagnata 
da una breve relazione illustrativa dei criteri seguiti e delle 
scelte operate. 


3. — Il colloquio verte sulla illustrazione di argomenti teorì- 
ci e pratici compresi nel programma della prova scritta. 

Al termine del colloquio la commissione sottoporrà al can- 
didato un elaborato scolastico per l'immediata correzione e la 
discussione con la commissione medesima. 


4. — La lezione: 


AI candidato verrà proposto, il giorno precedente il collo- 
quio, un argomento di prova pratica. didattica, che comporti 
la risoluzione di un problema di carattere didattico riferito 
ad una situazione reale, quale si può di fatto verificare nel pro- 
cesso insegnamento-apprendimento. 


Il candidato deve esporre alla commissione il modo con cui 
ha esaminato il problema e come si propone di presentare la 
trattazione dell'argomento agli alunni, avvalendosi, se del caso, 
dell'uso di sussidi didattici. 

Nella ‘valutazione della prova, la commissione avrà partico- 
lare riguardo alla capacità di sintesi dimostrata dal candidato, 
alla chiarezza di idee ed allo spirito di concretezza nonchè 
alla conoscenza dei principi fondamentali che regolano l’azione 
metodologica e didattica. 


CLasse III 
APPLICAZIONI TECNICHE MASCHILI 


L'esame comprende una prova scritta, una prova scritto 
grafica, un colloquio, ‘una lezione. 

1. — La prova scritta consiste in un tema a scelta del candi- 
dato su tre proposti dalla commissione che vertono su argo- 
menti del programma d'insegnamento che: presuppongano la co- 
nescenza di nozioni comprese nelle seguenti materie: 
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Elementi di meccanica applicata, di elettrotecnica, di tec- 
nologia delle materie prime di uso corrente, giardinaggio, orti 
cultura e floricultura; cognizioni e metodi di studio dell’ambien- 
te ecologico e di lettura dell'ambiente topografico. Cognizioni 
sull'uso degli ‘strumenti audiovisivi. Collegamenti delle ‘applica- 
zioni tecniche con gli altri insegnamenti della scuola media. 

Durata della prova: 8 ore. 


2. — La prova scrittografica consiste nella progettazione 
di un oggetto (fra due indicati dalla commissione}, accompa- 
gnata da una’ breve relazione illustrativa dei criteri seguiti e 
delle scelte operate. 


3. — Il colloquio verte sulla illustrazione di argomenti teo- 
rici e pratici compresi nel programma della prova scritta. 

AI termine del colloquio la commissione sottoporrà al can- 
didato un elaborato scolastico per l'immediata ‘correzione e la 
discussione con la commissione medesima. 


4. — La lezione: 


AI candidato verrà proposto, il giorno precedente il collo- 
quio, un argomento di prova pratica didattica, che comporti 
la risoluzione di un problema di carattere didattico riferito 
ad una situazione reale, quale si può di. fatto verificare nel 
processo insegnamento-apprendimento. 


Il candidato deve esporre alla commissione il modo con 
cui ha esaminato il problema e come si propone di presen- 
tare la trattazione dell'argomento agli alunni, avvalendosi, se 
dei caso, dell'uso di sussidi didattici. 


Nella valutazione della prova, la commissione avrà partico- 
lare riguardo alla capacità di sintesi dimostrata dal candidato, 


alle chiarezza di idee ed allo spirito di concretezza nonchè |' 


alla conoscenza dei principi fondamentali che regolano l’azione 
metodologica e didattica. 


CLasse V 
ARTI DEI METALLI E DELL’OREFICERIA 


L'esame comprende una prova scrittografica, un colloquio, 
una lezione: 

La prova scrittografica consiste nella progettazione di un 
gioiello o di altra forma in metallo. 

Il colloquio è inteso ad accertare la cultura del candidato 
nel campo delle arti figurative con particolare riguardo alle 
discipline comprese nella classe di concorso, nonchè le sue 
capacità di rielaborazione critica sia sotto il profilo storico- 
filologico sia sotto quello tecnologico-operativo. 

La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 
*« Avvertenze generali », sarà estratta a sorte il giorno precedente 
il colloquio tra un gruppo di temi proposto dalla commissione, 
pertinente ai seguenti argomenti: 

Metodologia della progettazione; 

Lavorazione dei metalli; 

Tecniche dell'oreficèria; 

Tecniche degli smalti; 

Lavorazione delle pietre dure e delle gemme. 


CLasse VI 
ARTI DELLA CERAMICA E DEL VETRO 


L'esame comprende una ‘prova scrittografica, un colloquio, 
una lezione. 

La prova scrittografica consiste nella progettazione di una 
forma d’arte applicata (elemento decorativo o oggetto d'uso) 
in ceramica o in vetro. . 

Il colloquio è inteso ad accertare la cultura del candidato 
nel campo delle arti figurative con particolare riguardo alle 
discipline comprese nella classe di concorso, nonchè le sue 
capacità di rielaborazione critica sia sotto il profilo storico- 
filologico sia sotto quello tecnologico-operativo. 

La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 
«Avvertenze generali », sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio ira un gruppo di temi proposto dalla com- 
missione, pertinente ai seguenti argomenti: 

Metodologia della progettazione; 

Tecniche della lavorazione delle paste porose; 
Tecniche della lavorazione delle paste vetrificate; 
Tecniche della decorazione ceramica; 

Tecniche della decorazione del vetro. 


CLasse VII 


ARTI DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA, 
DELLA FOTOGRAFIA E DELLA STAMPA 


L'esame comprende una prova scrittografica, un colloquio, 
una lezione. 


La prova scrittografica consiste nella progettazione grafica 
di un manifesto o di altro mezzo pubblicitario: 


oppure: 
nella progettazione di un impaginato con inserimento di una 
o più illustrazioni; i 
oppure: 
nella progettazione di una rilegatura artistica; 
oppure: 
nello svolgimento ed esecuzione di un tema fotografico. 


x 


Il colloquio è inteso ‘ad accertare la cultura del candidato 
nel campo delle arti figurative con particolare riguardo alle 
discipline comprese nella classe di concorso, nonchè le sue 
capacità di rielaborazione critica sia ‘sotto il profilo storico- 
filologico sia sotto quello tecnologico-operativo. 


La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 

« Avvertenze generali », sarà estratta a sorte il giorno precedente 
il colloquio tra un gruppo di temi proposto dalla commissione, 
pertinente ai seguenti argomenti: 

Metodologia della progettazione e della composizione; 

Tecniche dell'incisione e della stampa; 

Tecniche della fotoincisione; 

Tecniche dell'animazione; 

Tecniche e procedimenti fotocinematografici; 

Tecniche e procedimenti tipografici; 

Lesatoria e restauro del libro. 


Crasse VIII 
ARTI DEL TESSUTO, MODA E COSTUME 
L'esame comprende una prova scrittografica, un colloquio, 
una lezione. 
La prova scrittografica consiste nella progettazione di un 
tessuto o di una decorazione per tessuti; 
oppure: 


‘ nella progettazione di un capo di abbigliamento o di un co- 


stume teatrale. 


Il colloquio è inteso ad accertare la cultura del candidato 
nel campo delle arti figurative con particolare. riguardo alle 
discipline comprese nella classe di concorso, nonchè le sue 
capacità -di rielaboraziorie critica sia sotto il profilo storico- 
filologico sia sotto quello tecnologico-operativo. 

La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 
«Avvertenze generali», sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio tra un gruppo di temi proposto dalla com- 
missione, pertinente ai seguenti argomenti: 

Metodologia della progettazione e della composizione; 
Tecniche della tessitura; 

Tecniche della decorazione dei tessuti; 

Tecniche della modellistica e della confezione. 


CLasse IX 
CHIMICA 


L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal’ cardidato fra tre proposti dalla commissione, rela- 
tivi alla chimita generale, alla chimica inorganica e orsanica, 
alla chimica fisica ed elettrochimica, 

2. — La prova pratica, proposta dalla commissione, consiste 
in due analisi: una qualitativa, limitata a quattro anioni e quat- 
tro cationi, e una quantitativa, limitata a uno o due ioni, per 
la quale potranno essere eventualmente richieste tecniche stru- 
mentali. 

La prova pratica deve essere corredata da una relazione con 
i requisiti richiesti dalla commissione. ° 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del “concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all’allegato A. 


4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


‘nelle avvertenze generali, sarà estratta ‘a sorte dal candidato 


il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi prepa- 
rati dalla commissione. 
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Allegato A 


Stati di aggregazione e teoria cinetica e corpuscolare della 
matera, Gli elementi chimici. Reazioni chimiche  nell’aspetto 
massale e volumetrico, Teoria atomica di Dalton L'ipotesi di 
Avogadro e le sue conseguenze. Determinazione delle masse 
atomiche e molecolari relative. 


L'atomo: costituenti e struttura. Struttura elettronica degli 
elementi. 

1 legami chimici nei gas, nei liquidi, nei solidi. Stato metal 
lico. Struttura e proprietà delle sostanze. Reazioni di ossido- 
riduzione. Elettrochimica, leggi relative e loro applicazioni, Rea- 
zioni chimiche nell'aspetto termodinamico. Reazioni chimiche 
nell'aspetto cinetico. Equilibri chimici. Acidi, basi e sali secondo 
le moderne vedute. Soluzioni, stato colloidale. Il pH. Elementi 
di chimica nucleare. Il sistema periodico. Principali elementi 
e relativi loro composti di grande interesse commerciale, 

Metalli e leghe metalliche di uso più comune. La corrosione. 

Principali classi di composti organici e relative proprietà 
chimico-fisiche. Classificazione e nomenclatura delle sostanze 
organ che, L'isomeria Riconoscimento analitico dei gruppi fun 
ziorali. Le principali sintesi organiche. I composti macro-mole- 
colari. Materie plastiche. Fibre naturali e artificiali. Elastomeri. 
Prodotti organici di erande interesse commerciale La combu. 
stione e i combustibili (solidi, liquidi, gassosi). Petroli c derivati 
(benzine, olii e grassi lubrificanti). 

Detergenti e candesgianti tradizionali e moderni. 


Prodotti interessanti l’industria edilizia (cementi, calci, ce- 
ramiche, vetri, laterizi, vernici, colori, ecc.). Prodotti interes 
santi l'industria tessile e cartacea (cotone, lino, lana, seta, rajon. 
cellulosa, terital, ecc.). Prodotti interessanti la nutrizione e la 
difesa delle piante (fertilizzanti, insetticidi, diserbanti, ecc.) 
Prodo!‘i alimentari di origine vegetale ed animale: composizio 
ne chimica, loro trasformazione e conservazione. Principi di 
nutrizione umana. Educazione alimentare. La faine nel mondo. 


Analisi qualitativa inorganica. Analisi quantitativa inorganica 
Tecniche strumentali: elettrochimiche, cromatografiche, spettro. 
fotometriche, termogravimetriche. 


Crasse X 
CHIMICA E INDUSTRIE AGRARIE 


L'esame comprende una prova scritta, due prove pratiche. 
un collluuio ed una lezione. 


1 — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, relativi 
allo chimica aseraria e alle industrie agrarie, sulla base di cono 
ccenze ili chimica generale inorganica e organica. 

2. — Le prove pratiche stabilite dalla commissione, consi- 
stono: 

a) nel riconoscimento, mediante saggi analitici semplici, di 
un prodotto di uso agrarin ovvero di una analisi quantitativa 
ripuirdante il terreno; 

b) in una analisi quantitativa mirante al dosaggio dei più 
importanti costituenti dei prodotti delle industrie agrarie. 

Osni prova dovrà essere corredata da una relazione Nella 


seconda sarà valutato il possesso o meno dei requisiti richiesti 
dalla levislazione in materia. 


3. —_ I colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 
4. —. La lezione, impostata secondo le indicazioni contenut® 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 


dente it colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com 
nmussIione. 


Allegato A 


Stati di aggresazione e teoria cinetica corpuscolare della 
materia - Gli elementi chimici - Reazioni chimiche - Teoria 
atomica di Dalton - L'ipotesi di Avogadro - L'atomo: costituenti 
e struttura - Il sistema periodico - I legami chimici - Proprietà 
e struttura - Classificazione e nomenclatura delle sostanze chi- 
miche inorganiche. 

O <'doriduzioni - Pile elettriche - Leggi di Faraday e loro 
applicazioni, 

Reazioni chimiche nell'aspetto cinetico - Equilibri chimici - 
Acidi, basi c sali - Il pH - Stato colloidale - Principali elementi 
e relativi Iero composti di preminente interesse agrario - Com- 
posti organici - Principali classi e relative proprietà fisico-chi 


miche - Classificazione e nomenclatura - Riconoscimento anali. 
ticc dei gruppi funzionali - Le principali sintesi organiche - 
I composti macromolecolari - Materie plastiche . Fibre - Ela- 
siomeri - Composti organici.di prevalente interesse biologico e 
agrario. 

Prodotti interessanti la nutrizione e la difesa delle piante 
(lertilizzanti, insetticidi, diserbanti, ecc.). 

Analisi qualitativa inorganica - Analisi quantitativa inorgani- 
ca - tecniche strumentali: elettrochimiche, cromatografiche, spet- 
trofotometriche; tcrmogravimetriche. 

— Costituenti chimici delle piante. 

— Processi biochimici nella pianta. 

— Nutrizione idrica, carbonica, minerale e azotata delle 
piante. 

— Il terreno agrario: costituenti chimici, mineralogici, orga- 
nici, colloidali, tessitura, struttura, caratteristiche fisiche chi- 
miche e idrologiche. 

Leggi della produzione vegetale. 

Bilanci idrici del terreno agrario. 

Processi microbici nel terreno. 

Relazioni piante-terreno e dinamica del terreno. 

Analisi del terreno agrario e interpretazione dei risultati. 
Concimi e concimazione. . 

Ciclì in natura del carbonio, azoto, fosforo, acqua e 
ossigeno. 

— Costituenti chimici degli alimenti. 

— Industrie di trasformazione biochimica (enologica e ca- 
searia). 

— Irdustrie estrattive (oli e grassi - saccarosio). 

— Altre industrie alimentari: cercali e derivati (pane, pa- 
ste alimentari, ecc.). 

— Industrie di conservazione e stabilizzazione degli alimenti 
e relative tecniche. 

— Analisi dei principali prodotti delle industrie agrarie, con 
riferimento alle caratteristiche merceologiche e alle vigenti di- 
sposizioni di legge. 

— Nutrizione dell'uomo, educazione alimentare; la fame nel 
mondo. 

— Costituenti 
dinamica (cenni). 


essenziali della materia vivente - Biochimica 


CLasse XI 
CHIMICA INDUSTRIALE 


L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, 
ur colloquio ed una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal cundidato fra tre proposti dalla commissione, rela 
tivi alla chimica industriale. 


2. — La prova pratica, stabilita dalla commissione consiste 
in una o due analisi di carattere chimico o strumentale miranti 
ad individuare le caratteristiche di prodotti della chimica indu- 
striale ai fini della loro valutazione. 

Il candidato dovrà svolgere una relazione nella quale saran- 
no illustrati i princìpi su cui sono fondati i procedimenti 
eseguiti e la interpretazione eventuale dci risultati ottenuti. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 


4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 


Allegato A 


Studio dci processi di chimica industriale: aspetti termo- 
dinamici e cinetici della materia ed energia. Reazioni chimiche 
fondamentali. 

Fonti tradizionali e moderne dell’energia. 

Trattamenti delle acque per la loro utilizzazione civile e1 
industriale. 

Acidi, basi e sali interessanti l'industria. 

Materiali riguardanti l'agricoltura: fertilizzanti e prodotti 
di difesa delle piante. 

Leganti idraulici, refrattari, prodotti ceramici e vetri: ma- 
terie prime, fabbricazione ed impieghi. 

Produzione della ghisa, degli acciai al carbonio, degli acciai 
speciali; diagramma ferro-carbonio e varianti dovuti agli ele- 
menti speciali. Proprietà chimiche e meccaniche degli acciai 
al carbonio e speciali anche in rapporto ai termotrattamenti. 

Principali leghe non ferrose: bronzi, ottoni, leghe leggere. 

Cause ed effetti della corrosione dei materiali metallici € 
mezzi di protezione. 
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Industria petrolifera e petrolchimica. Metanochimica. Ma- 
teriali macromolecolari artificiali: elastomeri, resine, fibre. Sin- 
tesi organiche industriali di maggiore importanza. 

Le sostanze coloranti: relazione fra costituzione chimica, 
colore e proprietà tintoriali Generalità sulla fissazione dei col. 
ranti e teoria della tintura. 

Caratteristiche e proprietà delle pelli: chimica della concia 
e della tintura delle pelli. 


Nozioni generali sulla fabbricazione della carta. 

Industric dei grassi. 

Industria dei detersivi. 

Le industrie degli zuccheri. 

Le industrie di fermentazione. 

Elementi di microbiologia. 

Industria dei materiali fotografici. 

Radioattività; radioelementi, radioisotopi. 

Reattori nucleari. 

Trasporto e deposito dei materiali solidi e fluidi: macchine 
operatrici industriali. 

La produzione e trasmissione del colore: generatori di va- 
pori ed apparecchiature di scambio termico nell'industria chi- 

îica. Macchine motrici termiche (clementi). 

La separazione dci materiali (solido-solido, 
liquido-liquido); operazioni fondamentali ed 
industriali relative. 

Prevenzioni infortuni nell'industria chimica. 

Metodi di controllo dei prodotti industriali con particolare 
riguardo ai metodi chimici e strumentali. 


liquido-solido, 
apparecchiature 


CLasse XII 
CIRCOLAZIONE AEREA, 
TELECOMUNICAZIONI AERONAUTICHE 


- L'esame comprende una prova scritta o scritto-grafica, una 
prova pratica, un colloquio e una lezione. 

1. — La prova scritta, o scritto-grafica (carteggio), consiste 
nello svolgimento di un tema scelto dal candidato, fra tre pro. 
posti dalla commissione, relativi alle materie comprese nella 
classe di concorso. 

2. — La prova pratica consiste nell'esecuzione di una eser- 
citazione di telecomunicazioni aeronautiche. La prova dovrà 
essere corredata da una relazione con i requisiti richiesti dalla 
commissione. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 
4, — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla cont 
missione. 


Allegato A 


— Organizzazione dell’I.C.A O. 

— Componenti del sistema di radioassistenza radioclettrica 
al volo. 

— Progettazione e gestione degli acroporti. 

— Caratteristiche degli aeroporti, ostacoli 
servitu. 

— Organizzazione degli spazi aerei. 

— Condizioni meteorologiche VMC e IMC. 

— Enti della circolazione acrea e relativi compiti e respon- 
sabilità. 

— Regole generali del volo e regole dei voli VFR e IFR. 

— Compilazione e presentazione del piano di volo. 

— Segnali da terra e dal volo. 

— Servizio informazioni pre-volo, servizio di allarme e ser- 
vizio di soccorso. 

— Circolazione degli aeromobili a terra e nel circuito aero- 
portuale. 

— Procedura di avvicinamento strumentale (NDB, VOR, 
ILS, DF) e restrizioni per l'atterraggio (OCL, altezza decisio 
nale, minimi di atterraggio). 

— Circolazione degli aeromobili nelle aerovie e nelle aree 
terminali. 

— Separazioni verticali e orizzontali applicate dagli enti 
di controllo della circolazione aerea. 

— Coordinamento tra i vari enti di controllo della circola 
zione acrea. 

— Servizio informazioni in volo e compiti del Centro Infor- 
mazioni Volo (FIC). 

— Circolazione degli aeromobili fuori dagli spazi aerei con- 
tiollati. 


acroportuali e 


— Procedure radiogoniometriche e 
metri. 

— Comunicazioni T/D/T e fraseologia in italiano e in in- 
giese. 

— Fasi di emersenza e procedure relative, 

— -Procedure di radioavaria applicate dagli enti della circo- 
lezione acrea e dai piluti. 

— Unità di misura usate in navigazione aerca. 

— Coordinate geografiche. 

— Carte aeronautiche (Mercatore, 
pelare). 

— Strumenti per la navigazione stimata. 

— Navigazione stimata. IH vento ed i problemi relativi. 

— Linee di posizione; posizione più probabile. 

— Piano di volo vuperativo. 

— Moti relativi; intercettazione e collisione. 

— Terminologia aeronautica in lingua inglese. 


regolaggio degli alti 


Lambert, stercograficu 


CLaAsse XIV 


COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 
E DISEGNO TECNICO 


L'esame comprende una prova scrittografica, una prova pra- 
tica, un colloquio ed una lezione. 


1. — La prova scrittografica consiste nello svolgimento di 
un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla commis- 
sione, relativi ad argomenti fondamentali delle costruzioni e 
tecnologia delle costruzioni, di cui all'allegato elenco A. 


2. — La prova pratica consiste nella determinazione delle 
caratteristiche di resistenza alle varie sollecitazioni di uno dei 
seguenti materiali: conglomerati, terre, metalli, ecc.; 

ovvero: 
nella esecuzione di una prova di collaudo, fra le più comuni, 
degli elementi di struttura delle costruzioni. 

La prova dovrà essere corredata da una relazione con i 
requisiti richiesti dalla commissione. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con parlicolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 


4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte’ il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 


Allegato A 
A. — COSTRUZIONI 


I problemi della statica grafica. Geometria delle masse. Sta- 
tica dei sistemi rigidi vincolati, 

Nuovi orientamenti sul comportamento elastico, elasto-pla- 
stico, plastico e viscoso dei materiali da costruzioni. 

Sollecitazioni meccaniche semplici - sollecitazioni compo- 
ste - sollecitazioni dinamiche. Verifica di stabilità e calcolo. 

Le strutture a molte iperstatiche. Stabilità dei sistemi iper- 
statici a strutture verticali ed orizzontali. 

La statica del cemento armato. Deformazioni elastiche delle 
travature. Generalità sul precompresso. 

Elementi di costruzioni metalliche. Gli edifici civili a strut- 
tura in cemento armato e a struttura d'acciaio. Considerazioni 
sul calcolo statico - criteri di dimensionamento. 

I fabbricati industriali a struttura in cemento armato e a 
struttura d'acciaio Criteri generali di progettazione. 

Progetto e calcolo degli elementi strutturali. 


Costruzioni stradali: 


Caratteristiche geometriche, tecniche ed economiche nella 
progettazione di strade provinciali e di autostrade. Teoria gene- 
rale delle curve di raccordo planimetriche e altimetriche. 

Sistemazione planimetrica ed altimetrica degli incroci. 

Meccanica dei terreni - prove sui terreni - equilibrio delle 
scarpate. Attuali orientamenti sulla spinta delle terre e sulla 
stabilità dei rilevati. 

Opere di sostegno - calcoli di verifica e di progetto. 

Tipologie di ponti e viadotti - calcoli di progetto o di ve- 
rifica. 

Gallerie stradali. 

Opere di difesa e consolidamento del corpo e della sede 
stradale. 


Idraulica e costruzioni idrauliche: 


Idrostatica, Idrodinamica dei liquidi -perfetti. Foronomia. 
Idrodinamica dei liquidi reali. Correnti a superficie libera. Idro- 
metria. Correnti in pressione. 
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Sistemazioni montane o fluviali. Bonifiche idrauliche. Irri- 
gazioni, Fognature urbane. Acquedotti urbani. Potabilizzazione 
delle acque. Depurazione delle acque di fogna. 


B. — TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 


Proprietà fisiche, caratteristiche tecnico-costruttive, requi- 
sit: di accettazione, lavorazione e impiego dei vari materiali 
di costruzioni compresi gli acciai, i calcestruzzi e quelli mo- 
derni. 

Gli elementi di fabbrica e i sistemi costruttivi degli edifici 
visti con le moderne tecniche edilizie. 

Tecnologie e montaggio delle costruzioni metalliche, 

Tecnologie esecutive nel precompresso 

Fabbricazione: tipologia e montaggio di strutture prefab- 
bricate. 

Raffronti fra il cantiere edile tradizionale e l'organizzazione 
industriale edile. 

Meccanizzazione del cantiere stradale. 

Tecnologia esecutiva di ponti in acciaio e in strutture miste 
accialc-calcestruzzo. 

Tecnica urbanistica civile e rurale; piani urbanistici e norme 
tecniche di attuazione. 

Allegati di contabilità in un progetto. Analisi dei prezzi, com. 
pcuti metrici estimativi. 

Contabilità teènica dei lavori: 
tavori al collaudo. 


dal verbale di consegna dei 


C. — DiSEGNO TECNICO 


Principi sul metodo delle proiezioni ortogonali; sezioni sem- 
plici, intersezioni, sviluppi. 

Rappresentazione in scala ed in proiezione ortogonali di par. 
ticolari architettonici. 

Norme UNI per il disegno tecnico. 

Principi di proiezione assonometrica e di prospettiva con 
applicazioni varie. 


CLasse XVI 


DATTILOGRAFIA, TECNICHE DELLA DUPLICAZIONE, 
CALCOLO A MACCHINA E CONTABILITA’ A MACCHINA 


L'esame comprende: una prova scritta, quattro prove pra: 
tithe, un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativo 
ad argomenti didattico-professionali e nella relativa trascrizione 
dello stesso alla macchina per scrivere. 


2 — Le quattro prove pratiche consistono in: 
a) ricostruzione, con disposizione estetica alla macchina 
per scrivere, di un documento di carattere professionale; 
>) copiatura di un brano di almeno 1800 battute da ese- 
guire In dieci minuti; 
c) copiatura di una lettera commerciale o di un brano a 


carattere professionale in una lingua estera a scelta del can- 
didato, senza riguardo alla velocità; 


d) esecuzione, alla macchina da calcolo o alla macchina 
contabile (a sorteggio), di alcune operazioni, tenendo conto 
della togica della macchina. 


Le prove pratiche saranno distribuite in due giorni con- 
secutivi. 


3. — Tl colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti compresi nell'elenco 
allegato A. 

Esso deve tendere ad accertare la preparazione del candi- 
dato, il quale dovrà dimostrare di avere ampia e sicura cono- 
scenza degli argomenti. 


Il candidato deve dimostrare, inoltre. di conoscere i fon. | 


damenti della scienza dell'educazione e della didattica moderna 
applicata alle discipline oggetto del cencorso. 


4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


. N.B, — Nella domanda di partecipazione al concorso, il can- 
didato deve indicare il tipo di macchina per scrivere, di mac- 
china da calcolo e di macchina contabile sulle quali preferi- 
rebbe svolgere le prove pratiche. 
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Allegato A 
Duttilografia: 


I caratteri - Le tastiere - Marginatori: semplici, automatici 
c superautomatici - Tabulatore e incolonnatore - Indicatore di 
fine foglio - Libera margine - Interlinea - Frizione e allineatore 
automatico - Nastri Inversione del nastro - Leva isolatrice, 

Scrittura a tastiera cieca col metodo dellè dieci dita. 

Ginnastica digitale. 

Igiene del lavoro - Posizione dell’operatore davanti alla mac- 
china per scrivere - Prevenzione delle deformità somatiche e 
delle malattie professionali - Posizione delle mani e delle dita 
sulla tasticra - Fila base e tasti pilota - Vari metodi di diteg-" 
giatura (movimento orizzontale e verticale) - Ritmo e diteggia- 
tura graduale cieca. 

Sussidi didattici: metrònomo, 
amplificazione centralizzati. 

Estetica dattilografica. 

Posizione dei marginatori rispetto allo scritto - Esercizi di 
precisione - Divisione sillabica a fine rigo - Titoli e sottotitoli - 
Vari lavori di disposizione: brani letterari, corrispondenza di 
affari, pubblicazioni turistiche e alberghiere, corrispondenza 
assicurativa, avvisi, tabelle, ecc. 

Corrispondenza commerciale e documenti relativi - Norme 
generali - Uso della carta carbone - Le abbreviazioni - Vari stili: 
blocco, semiblocco, classico, normalizzato, personale, memoran- 


dischi ritmati, impianti di 


dum, ecc. - Fatture - Conti di costi e spese - Conti di netto 
ricavo - Bilanci - Relazioni - Buste: semplici e a finestrella - 
Tabelle - Prospetti con rigature orizzontali e verticali - Carta 


bollata. 

Importanza della velocità e della precisione - Cancellature. 

L'elettroscrittura - Uso delle macchine elettriche e delle 
più moderne attrezzature - Caratteristiche di alcune tra le più 
diffuse macchine per scrivere elettriche (Editor 4 - IBM 72 
e 82 - Facit 180 - Macchine a spaziatura proporzionale o diffe- 
renziata Editor 5 e IBM Executive D). 

L'importanza delle macchine per scrivere elettriche nello 
ufficio moderno - Impianto elettrico aereo o a piano di cal 
pestio. 


Tecniche della duplicazione: 


Uso dei duplicatori e dei fotoriproduttori: 
Duplicatori: ectografici, mineografici e offset - Le matrici: 
ectoerafiche, mineografiche, offset, elettroniche. 
Fotoduplicazione: fotografica, microfilm, termografica, 
eliografica e diazotipia - Xerografia ed elettrografia. i 
Coordinamento dell'insegnamento della dattilografia con 
quelli delle altre discipline: italiano, iingue straniere, materie 
commerciali, stenografia, informatica, ecc. - Discussione sulla 
importanza di tale coordinamento. 
Correzione e valutazione degli elaborati di dattilografia e 
di tecniche della duplicazione. 
I presupposti per la formazione dell'operatore dattilografico. 
Importanza della dattilografia e delle tecniche della dupli- 
cazione nell'ufficio moderno. 


Calcolo a macchina: 


Classificazione delle macchine da calcolo più diffuse. 
La memoria - Vari tipi di memorie - Dispositivi di ripeti- 
zione. ì 

Importanza della ditesgiatura nella macchina da calcolo. 

Il totalizzatore. 

Macchine a cursori - Macchine a pressione di tasti. 

Tastiera d'impostazione - Derivazione della tastiera ridotta 
da quella distesa - Slitta: suo funzionamento. nell’incolonna- 
mento automatico - Distinzione tra tasti di predisposizione e 
tasti operativi. 

La logica della macchina da calcolo. 

Le quattro operazioni e relative applicazioni semplici e com- 
binate sulle macchine più in uso in relazione ai programmi di 
insegnamento. 

I presupposti per la formazione dell'operatore. 

Risoluzione pratica di espressioni aritmetiche e calcoli re- 
lativi a documenti commerciali. 

La correzione e la valutazione degli elaborati. 

Coordinamento dell’insegnamento del calcolo a macchina 
con quelli di altre discipline: matematica, tecnica commerciale, 
ecc. 

Importanza del calcolo a macchina nella vita moderna. 
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Contabilità a macchina: 


Le macchine contabili - Cenni storici - Classificazione. 

La tenuta di scritture contabili col metodo della P.D. 

Jl libro Cassa e il libro Prima nota a tagliandi. 

Esercitazioni pratiche alle macchine con particolare riguardo 
gile registrazioni di contabilità generale. 

Cenni su altri sistemi di elaborazione (meccanografici ed 
elettronici). 

I presupposti per la formazione dell'operatore. 

La correzione e la valutazione degli elaborati. 

Coordinamento dell’insegnamento della contabilità a mac- 
china con quello di ragioneria. 

Importanza della contabilità a macchina nell'azienda mo- 
derna. 


CLasse XVII 
DISCIPLINE E TECNICHE COMMERCIALI 
E AZIENDALI 


L'esame comprende: una prova scritta, un colloquio e una 
lezione. 

1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, relativi 
ad argomenti compresi nell’allegato elenco, allegato A. 


2. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti compresi nello stesso 
allegato A. 

Esso deve tendere ad accertare la preparazione del candi- 
dato, il quale dovrà dimostrare di avere ampia e sicura cono- 
scenza degli argomenti, in rapporto agli aspetti attuali delle 
discipline e delle tecniche commerciali e aziendali ed anche alle 
opere degli Autori più significativi delle discipline che costitui- 
scono la cattedra. 

Il candidato deve dimostrare, inoltre, di conoscere i fon- 
damenti della scienza dell'educazione e della didattica moderna 
applicate alle discipline oggetto del concorso. 

3. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni con- 
tenute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal can- 
didato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Principi di computisteria: interesse e sconto, adeguati di 
tempo e di tasso, metalli preziosi, monete, conti correnti. 

L'azienda di produzione e la sua economicità in economia 
di mercato. 

Il lavoro umano nell’azienda e la sua organizzazione. La 
rimunerazione del lavoro e la produttività. Il superiore governo 
dell'azienda e la partecipazione ad esso dei lavoratori. La coge- 
stione e l’autogestione nell'impresa. 

Il finanziamento dell'impresa: capitale di rischio e capitale 
di credito. Il profitto d'impresa e l’autofinanziamento. Il mer- 
cato finanziario; i valori mobiliari; la borsa e le sue funzioni. 
L'ordinamento bancario italiano. Le tipiche operazioni delle 
aziende di credito. I cambi esteri. 

I gruppi d’imprese; le imprese multinazionali. 

La gestione delle imprese e i suoi più generali caratteri eco- 
nomici. In particolare: le gestioni industriali e mercantili. La 
gestione della impresa e il mercato (marketing). Le ricerche di 
mercato e l’attività promozionale. La politica distributiva e le 
tecniche di vendita. 

Le rilevazioni contabili e statistiche nelle aziende. La con- 
tabilità generale. Le analisi di costo per la direzione dell’azienda. 

La programmazione aziendale e il controllo a bilancio (con- 
trollo budgetario). La tecnica dei «costi standard ». 

I bilanci d'impresa (bilanci di esercizio, bilanci consolidati 
di gruppo, bilanci di fusione, bilanci di cessione e bilanci di 
liquidazione). 

I bilanci ordinari di esercizio: formazione, strutture varie, 
criteri di valutazione. Il problema dell’unificazione e della cer- 
tificazione dei bilanci ordinari di esercizio, Bilanci economici 
e bilanci fiscali. 

Le analisi finanziarie ed economiche di bilancio e la loro 
interpretazione nelle indagini prospettiche di gestione. 

Il bilancio dello Stato. Bilancio di competenza e bilancio di 
cassa. I disavanzi di bilancio e la gestione dei residui. I residui 
passivi di stanziamento nei bilanci di competenza. 

Collegamenti tra il bilancio dello Stato (2* parte) e i finan- 
ziamenti alle imprese. 
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I moderni strumenti di rilevazione, elaborazione e trasmis- 
sione dei dati d’azienda. Centri meccanografici, centri elettro- 
nici e l'informazione aziendale. 

I sistemi integrati d’informazione rapida e continua nella 
azienda. 

Programmazioni 
matico. 

Obiettivi e condizioni di equilibrio del sistema aziendale. 

Contrattazione delle merci (qualità, quantità, prezzo, con- 
segna, fatturazione, pagamento, contratti speciali, esecuzione 
della vendita). 

Intermediari del commercio; aste commerciali; borse merci. 

Trasporti marittimi, ferroviari, aerei. 

Dogane. 

Assicurazioni. 

Commercio internazionale sotto i vari aspetti: commerciale, 
valutario e finanziario. 


aziendali con impiego del sistema mate 


Crasse XVIII 


DISCIPLINE GEOMETRICO-ARCHITETTONICHE, 
ARREDAMENTO, SCENOTECNICA 


L'esame comprende una prova scrittografica, un colloquio, 
una lezione. 

La prova scrittografica consiste nella illustrazione della evo- 
luzione di strutture architettoniche particolarmente significative 
di una determinata epoca; 

oppure: 
nella analisi dei metodi di rappresentazione delle forme nello 
spazio; 
oppure: 
nella progettazione dell'arredamento di un ambiente; 
oppure: 
nella progettazione tecnica di un bozzetto scenografico. 

Il colloquio è inteso ad accertare la cultura del candidato 
nel campo dell'architettura, con particolare riguardo ai suoi 
aspetti strutturale e distributivo, e nelle altre discipline com- 
prese nella classe di concorso, nonchè le sue capacità di riela- 
borazione critica sia sotto il profilo storico-filologico sia sotto 
quello tecnologico-operativo. 

La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 
«Avvertenze generali », sarà estratta a sorte il giorno precedente 
il colloquio tra un gruppo di temi proposti dalla commissione, 
pertinente ai seguenti argomenti: 

Metodologia della progettazione e della composizione; 

Tecniche delle rappresentazioni grafiche; 

Tecniche delle strutture e dei congegni scenici; 

Evoluzione delle forme utili in rapporto alla loro funzione 
tecnica, sociale ed estetica. 


CLasse XIX 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 


L'esame comprende: due prove scritte, un colloquio e una 
lezione. 


1. — La prima prova scritta consiste nello svolgimento di 
un tema, scelto dal candidato, fra due, proposti dalla Commis. 
sione, relativi alle discipline giuridiche, con riferimento agli 
argomenti compresi nell'allegato elenco - allegato A. 

2. — La seconda prova scritta, consiste nello svolgimento di 
un tema scelto dal candidato fra due, proposti dalla Commis- 
sione, relativi alle discipline economiche con riferimento agli 
argomenti compresi nello stesso allegato elenco - allegato A. 

3. — Il colloquio consta di due parti distinte: la prima re- 
lativa al programma di discipline giuridiche, la seconda relativa 
al programma di discipline economiche. - 

Esso verte sulle materie oggetto del concorso, con partico- 
lare riferimento agli argomenti compresi nell'elenco allegato - 
allegato A. 

Deve tendere ad accertare la preparazione del candidato, il 
quale dovrà dimostrare di avere ampia e sicura conoscenza de- 
gli argomenti, in rapporto agli aspetti attuali delle discipline 
giuridiche ed economiche ed anche alle opere degli autori più 
significativi delle discipline che costituiscono la cattedra. Il can- 
didato deve dimostrare, inoltre, di conoscere i fondamenti della 
scienza dell'educazione e della didattica moderna applicate alle 
discipline oggetto del concorso. 


4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 
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Allegato A | dente il colloquio ira un gruppo di temi proposto dalla commis- 


Materie giuridiche: 


Nozioni di socictà e di Stato - Norma giuridica e sociale - 
Diritto oggettivo e diritto soggettivo - 
del diritto - Fatto giuridico, negozio giuridico e contratto in ge- 
nerale - Ogucito del diritto 

Stato - Costituzione - Costituzione repubblicana - Organi co- 
stituzionali dello Stato - Ordinamento giudiziario - Ordinamento 
amministrativo - IH decentramento - L'ordinamento regionale - 
Atti amministrativi - Giustizia amministrativa - Tribunali ammi- 
nistrativi regionali. 

Diritti reali - Proprietà - Obbligazioni - La ‘nuova disciplina 
del diritto di famgl:a - I contratti tipici . Tutela dei diritti. 

Impresa in genere - Socicià in generale - La società per azio- 
ni e le sue mudificazioni - I fondi di investimento - Titoli di 
credito - Procedure concorsuali - Diritto della navigazione - La 
legislazione turistico-alberghiera - La legislazione cinematogra- 
fica - La legislazione sociale - Norme per la tutela dei lavoratori 
- Assistenza e previdenza. 


Materie econontiche: 


Attività economica - Produzione - Consumo - Risparmio 
Capitale - Scambio - Mercato - Prezzo - Formazione del prezzo 
- Determinazione dei prezzi ed equilibrio economico generale - 
Le forme di mercato, con particolare riferimento alle attuali 
OI panizzazioni. 

La moneta: concetto e funzioni della moneta - Flussi reali 
e flussi monetari. 

Il Credito - Le Banche - Sistenza bancario italiano - La poli. 
tica monetaria 

Commercio internazionale - Pasamenti internazionali e cam- 
bi esteri H sistema monetario internazionale - Mercato co- 
mune curopco ed Euratom. 

H reddito nazionale ed il suo sviluppo - Fluttuazioni econo- 
miche - interventi dello Stato nell'economia. 

Scicuza delle finanze: Bilancio dello Stato - Spese pubbli- 
che - Entrate pubbliche - Imposte - Imposte dirette - Imposte 
md'rette - Lineamenti dei sistema tributario italiano e la rifor- 
mo tributaria. 


Statistiche economiche. 


DISCIPLINE PITTORICHE 


L'esame comprende una prova scrittografica, un colloquio, 
una lezione. 

La prova scrittografica consiste nello svolgimento di un te- 
ma pittorico con illustrazione di tutti i valori percettivi, 

TH colloquio è inteso ad accertare la cultura del candidato 
nel campo delle arti figurative con particolare riguardo alle di- 
scipline comprese nella classe di concorso. nonchè le sue capa- 
cita di rielaborazione critica sia sotto il profilo storico-filologico 
sta sotto quello tecnologico-operativo. 

La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 
«Avvertenze gencrali », sarà estratta a sorte il giorno precedente 
il colloquio tra un gruppo di temi proposto dalla Commissione, 
pertinente ar seguenti argomenti: 

Problemi dell'educazione visiva; 

Metodologia della progettazione e della composizione; 

Mezzi espressivi del disegno; 

Tecniche pittoriche tradizionali (affresco, tempera, olio, 
acquarello, lacche); 

Tecniche pittoriche moderne (collage, tecniche miste, ma- 
terie e colori sintetici); 

Mosaico, vetrata. 


CLasse XXI 
DISCIPLINE PLASTICHE 


L'esame comprende una prova scrittografica, un colloquio, 
una lezione. 

La prova scrittografica consiste nella trattazione di un tema 
plastico con illustrazione di tutti i valori percettivi. 

TI colloquio è inteso ad accertare la cultura del candidato 
nel campo delle arti figurative con particolare riguardo alle di- 
scipline comprese nella classe di concorso, nonchè le sue capa- 
cità di rielaborazione critica sia sotto il profilo storico-filologico 
sia sotto quello tecnologico-operativo. 

La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 
«Avvertenze generali », sarà estratta a sorte il giorno prece- 
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sione, pertinente ai sesuenti argomenti: 
Problemi dell'educazione visiva; 
Metodologia delta progettazione e della composizione; 
Tecniche della fusione; 
Lavorazione dei materiali plastici tradizionali e moderni 
(pietra, marmo, iegno, metalli e. materie sintetiche). 


Cuasse XXIE 
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 


L'esame consta di una prova grafica, un colloquio e una le- 
zione. 

La prova grafica consiste nello svolgimento di un tema dì 
geometria descrittiva, scelto dal candidato fra tre, proposti dalla 
commissione, relativi all'arredamento civile, all'arredamento ur. 
buno e all'architettura, e sarà completata da brevi annotazioni 
scritte esplicative e dallo schizzo di un particolare decorativo, 
qualora il tema stesso lo richieda. 

Hi colloquio verte sulle materie oggetto del concorso con ri 
ferimento agli argomenti di cui all'allegato elenco (Allegato A). 

La lezione sarà impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, e sarà estratta a sorte dal candidato, 
it giorno precedente 1 colloquio, entro un gruppo di temi pre- 
parati dalla commissione. 


Allegato A - Conoscenza ed uso di tutte le tecniche grafiche 
e di tutti i prodotti che possono essere utilizzati in sede sco- 
lastica, 

Conoscenza completa della geometria descrittiva: proiezioni 
ortogonali, assonometria, prospettiva, teoria delle ombre. 

Disegno architettonico: rilievi completi di ordini architetto- 
mici classici. 

Piante - Alzati - Sezioni - Asscnometria di monumenti in stile 
e moderni. 

Piante e articolazioni spaziali di ambienti di abitazione e di 
editici pubblici. 

Urbanistica: concetti generali. 

Comparazioni tra tipologie edilizie; sviluppo ed evoluzione 
dell'abitazione. 

Progetti di piccoli edifici ad uso pubblico e privato. 

La figura umana: anatomia: ostcologia e miologia con studi 
grafici analitici e sintelici. 

Evoluzione stilistica della figura umana. 

Utilizzazione della figura schematizzata nei vari campi della 
grafica (pubblicità, illustrazione, fisurino di moda e di costume). 

Criteri didattici per una guida all'esecuzione della figura 
schematizzata nella scuola (Istituto professionale per figuri 
niste). 

Conoscenza dei srandi momenti storici dell’arte, nonchè dei 
caratterì stilistici, degli artisti, e delle opere dalla preistoria 
ad oggi. con particolare evidenza dei motivi etici, religiosi, eco- 
nomici e politici, che stanno alla base dei vari periodi. Non 
sarà data minore importanza alla trattazione delle arti applicate 
e particolarmente di quelle riferite alla scuola di cui al con- 
corso in atto 

Conoscenza dello sviluppo delle arti dello spettacolo nell'800 
e nel 900. 

Sarà così possibile prendere in considerazione molte compo- 
nenti della personalità operativa del candidato e seguire lo svi- 
luppo dell'esame nel suo attivo e genuino divenire, anzichè li- 
mitare il giudizio su materiale didattico già definito, come acca- 
deva nei concorsi precedenti, quando il candidato nelle 24 ore 
a disposizione, « preparava » la lezione. 

A lavoro finito il candidato commenterà il materiale ese 
guito e darà così occasione alla commissione di intervenire, 
discutere, valutare e di introdurre neì colloquio domande di 
accertamento su argomenti svariatissimi, compresa la storia 
dell’arte e le arti applicate della scuola a cui si riferisce il con- 
corso. 


Crasse XXIII 
DISEGNO TECNICO 


L'esame comprende: una prova grafica o scritto grafica, una 
prova grafica, un colloquio e una lezione. 


1. — La prova grafica o scritto grafica consiste nella esecu- 
zione di un elaborato di disegno di geometria descrittiva o pro- 
iettiva, con particolare riferimento alle proiezioni con vari si 
stemi, alla rappresentazione di figure geometriche tridimensio- 
nali, e loro sezioni, intersezioni e sviluppi ovvero nel calcolo di 
progetto di organi meccanici, dì attrezzature, di attrezzi per la- 
vorazioni speciali; scelta di organi meccanici unificati, in rela 
zione a esigenze funzionali e di resistenza, 
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T'tema della prova sarà scelto dal candidato fra due pro- 
posti dalla commissione, relativi agli argomenti predetti. 


2. — La prova grafica consiste nella esecuzione, secondo le 
norme unificate, del disegno costruttivo di un organo mecca- 
nico su tema assegnato o tratto da un complessivo dato. L'og- 
getto deve essere rappresentato con almeno due sistemi di 
proiezione e in modo tale che siano esattamente indicati: i ma- 
teriali, eventuali trattamenti, la forma, le dimensioni, lo stato 
delle superfici e i gradi di lavorazione, le tolleranze. Può anche 
essere richiesto lo studio delle attrezzature necessarie per la 
esecuzione in serie di determinate lavorazioni e lo studio dei 
relativi cicli, strumenti di verifica percettiva e metrologica; 
norme di collaudo. 

Il tema sarà scelto dal candidato fra due proposti dalla 
commissione. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
anche con riferimento alle cognizioni scientifiche relative alle 
materie stesse, con particolare riguardo agli argomenti compre- 
si nell'allegato A. 

Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare la sua 
preparazione sur problemi generali della scienza dell’educazio- 
ne, delle tecniche di insegnamento e delle metodologie didat- 
tiche relative al gruppo delle discipline tecnico-operative, non- 
chè quelle specifiche delle materie del concorso. 

4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Cognizioni fondamentali di geometria descrittiva e proiettiva 
con particolare riferimento ai vari sistemi di proiezione. 

Prospettiva e sue applicazioni nel disegno tecnico. 

Teoria delle ombre - Colorimetria. 

Rappresentazione, in proiezioni ortogonali, di solidi; di og- 
getti di produzione industriale. 

Rappresentazione prospettica di solidi, di gruppi di solidi e 
loro intersezioni. 

Strutture modulari; composizioni; 
mate. 

Variazioni su forme prestabilite. 

Rappresentazione di sezioni, intersezioni e sviluppo dei solidi 

Principi generali di unificazione - Numeri normali, serie di 
Renard. 

Unificazioni per i disegni tecnici. 

Convenzioni relative alle sezioni, alla quotatura. 

Convenzioni relative alle saldature, agli organi di collega- 
mento, di trasmissione e regolazione del moto. 

Sistemi di tolleranze e relative convenzioni. 

Convenzioni riguardanti la simboleggiatura dei materiali, dei 
loro trattamenti, la natura delle superfici, la rugosità secondo 
1 vari sistemi. 

Convenzioni riguardanti la rappresentazione delle ruote den- 
late. 

Organi unificati e loro rappresentazione. 

Rappresentazione di curve geometriche e profili cinematici. 

Unificazioni delle attrezzature e degli utensili normali. 

Studio di progetto e di verifica di resistenza di organi mec- 
canici. 

Strumenti e attrezzi per verifiche dimensionali e di forma 
e loro uso. 

Correlazioni {ra i sistemi di rappresentazione grafica, 
quotatura e i metodi di fabbricazione, 

Studio di cicli di lavorazione. 


composizioni program- 


di 


CLasse XXIV 
DISEGNO TECNICO E ARTISTICO 


L'esame comprende due prove grafiche, un colloquio e una 
lezione. 


J1. — La prima prova grafica tende a saggiare la conoscenza 
da parte del candidato delle basi teoriche, delle tecniche espres- 
sive e la sua capacità di manifestarle in termini figurativi. 


Il terna sarà scelto dal candidato fra 3 proposti dalla com- 
missione, relativi agli argomenti di carattere generale che co- 
stituiscorio il supporto comune, dci programmi di insegnamento 
del disegno tecnico o artistico ovvero alle sue applicazioni a 
determinati settori degli istituti tecnici industriali (indirizzi 


specializzati per le arti grafiche, fotografiche e tessili) e degli 
istituti professionali (sezioni di qualifica per le arti grafiche, 
cmmematografiche e televisive, ecc.). 

2. — La seconda prova grafica ha lo scopo di rivelare la 
personalità, le qualità artistiche del candidato nonchè la cono- 
scenza ‘di mezzi e tecniche espressive particolari in relazione 
ai settori applicativi di cui al punto 1. 

Tali elementi saranno accertati attraverso la esecuzione da 
parte del candidato, con libera tecnica, di un elaborato che ab- 
bia riferimento ad uno dei settori cui il concorso si riferisce. 

Il tema oggetto della prova sarà scelto dal candidato tra 
tre proposti dalla commissione, relativi alle arti grafiche, foto- 
grafiche e cinematografiche; o alle arti tessili; alle arti del legno 
e dell'arredamento. 

3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato 
elenco A e gli aggiornamenti ai moderni orientamenti degli in- 
segnamenti artistici. 

Il candidato deve dimostrare la sua preparazione sui pro- 
blemi generali della Scienza dell'educazione, delle tecniche di 
insegnamento e delle metodologie didattiche relative al gruppo 
delle discipline espressive, nonchè quelle specifiche delle ma- 
terie del concorso. 

4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Esame e approfondimento tecnico dell’espressione grafica 
per mezzo del segno, della linea e del chiaroscuro. 

Studio della prospettiva nelle sue varie interpretazioni e ap- 
plicazioni. 

Studio del colore e degli accostamenti cromatici. 

Esame della teoria delle ombre. 

Segno e colore ad interpretazione dal vero. 

Composizione e colore a rappresentazione dell'astratto. 

Progettazione e programmazione grafica con l'ausilio di 
« bozzetti » 0 « modelli » anche tridimensionali. 

Studio critico e sperimentazione delle varie tecniche espres- 
sive visive attualmente in uso. 

Studio e sperimentazione dei vari procedimenti attualmente 
in uso nella rappresentazione visiva. 

Studio analitico e critico dei vari procedimenti assunti nel 
passato dal disegno artistico e tecnico. 

Percezione e comunicazione visiva (visual design). Forme e 
spazio. Teoria del campo. 

Composizione: teoria e tecnica della composizione. Equili- 
brio, simmetria statica e dinamica, ritmi, modulazione, rapporti. 
Metodologia compositiva: schemi, schizzi, esecutivi. 

Teoria del colore. Colori primari, secondari e complemen- 
tari. Sintesi additiva e sottrattiva. Contrasti di colore. Colore e 
spazio. Colore e luce. Psicologia del colore. Tecniche del dise- 
gno a colori. Fondi, reticoli, sovrapposizione ed interferenze; 
collage a colori con riferimento alla grafica e alla fotografia. 

Processo creativo per la formazione dell'immagine fotogra- 
fica e cinematografica. Gli obiettivi e loro peculiarità composi- 
tive, prospettive e tempi di percezione in rapporto all'immagine 
cinematografica e fotografica. 

La tecnica della fotografia. Fotografia pubblicitaria, artistica, 
industriale, documentaria. Tecniche creative della fotografia. Al- 
to contrasto, solarizzazione e contornografia. Separazione dei 
toni in b/n e a colori. Color-Key (separazione ‘con il sistema 
S/M). Fotografia all'infrarosso. Immagine stroboscopica. 

Processo creativo e tecnico dall'idea allo stampato e sue di- 
verse utilizzazioni come mezzo di comunicazione. 

Tecnica creativa della composizione per il bozzetto dell’ope- 
ra tessile, 

L'esecutivo del bozzetto tessile e la selezione dei colori. 

Applicazione delle tecniche speciali fotografiche alla crea- 
zione tessile. 

Comunicazione visiva attraverso l'immagine in movimento. 
Tecniche relative al disegno professionale cinematografico. 

La sceneggiatura, lo story-board, la colonna sonora come 
componente per una corretta proiezione della dinamica del- 
l'immagine. Il penciltest. Redazione del «foglio macchina ». Pe- 
culiarità tecniche relative al cinema d'animazione e di imposta- 
zione grafica in rapporto ai diversi sistemi di ripresa cinema- 
tografica e televisiva e ai procedimenti di sviluppo e stampa. 

Il design esecutivo cinematografico, risolto in funzione d-lle 
diverse tecniche degli effetti speciali. 
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CLasse XXV i b) una approfondita conoscenza dentro un profilo com- 

ECONOMIA DELLE COMUNITA’ piessivo di storia dell'arte, di 15 opere o di 15 artisti, elencati 

È . dai candidato in una libera scelta, che individui aspetti signi 

L'esame comprende: una prova scritta, una prova grafica, |ticativi dei vari secoli e contempli una proporzionata presenza 
un colloquio è una iezione. d' architettura, pittura e scultura. 

1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema lì candidato dovrà inoltre dimostrare di essere sufficien- 

scelto dal candidato, fra due, proposti dalla commissione, reia- | iomente intormato sullè tendenze dell’arte contemporanea at- 

tivi ad argomenti compresi nell'allegato elenco (Allegato A). traverso una sua scelta delle più significative figure di artisti at- 


2. — La prova gralica consiste nello svolgimento di un tema, | !U®!mente operanti. 
scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, rela 
tivi rispettivamente ad argomenti di disegno e di lavoro com. 
presi nell'elenco allegato A. 

3. — Hl colloquio verte sulle materie oggetto del cuncurso e 
sugli argomenti compresi neli'aliegato elenco; 1) collu4uo deve 
anche accertare la capacità del candidato di viganzzare eser- 
citazioni pratiche. 

La commissione dovrà saggiare la preparazione del candi 
dato sulle cognizioni essenziali della scienza dell'educazione, del. 
la didattica, delle metodologie più attuali e le capacita di valu 
tare elaborati scritti, grafici ed esercitazioni pratiche. 

4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi. 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
pioposti dalla cummissivne. 


3. — Lezione: 


Al candidato verrà proposto il giorno precedente il collo- 
quio un argomento di prova pratica didattica, che comporti 
la nseluzione di un problema di carattere didattico riferito 
ad una situazione rcale, quale si può di fatto verificare nel 
piuccsso insegnamento-apprendimento. 

II candidato deve esporre alla commissione il modo con 
cui ha esaminato il problema e come si propone di presen- 
tare la trattazione dell’arsomento agli alunni, avvalendosi, se 
Ue; caso, dell'uso di sussidi didattici. 

Nella valutazione della prova, la commissione avrà partico- 
lare riguardo alla capacità di sintesi dimostrata dal candidato, 
alla chiarezza di idee ed allo spirito di concretezza nonchè 
alla conoscenza dei principi fondamentali che regolano l'azione 
metodologica e didattica, 


Allegato A Classe XXVIII 
La famiglia e 1 problemi etici, sociali, giuridici ed econo EDUCAZIONE FISICA 
mici ad essa connessi nella socicià attuale. L'esame comprende una prova scritta, un colloquio e una 


L'abitazione razionale vista nel contesto sociale e in rela: | jwz.one. 
zione alle sue funzioni in una società nella qua:c ia famiglia 
sta subendo profonde moditicazioni. Prova scritta: 

L'organizzazione razionale del lavoro in relazione alla vita 
familiare cd extra-familiare della donna e all'uso di macchine 
e attrezzi che la tecnica moderna offre. 

1 corredì personali e della casa visti nell'attuale concetto 


La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
su un argomento compreso nel programma del colloquio, scelto 
dal candidato su tre proposti, due dei quali di carattere tec- 


di beni di rapidissilno consumo: problemi di scelta, di costo e} roi 
di manutenzione, Colloquio: 
L'alimentazione dell'uomo considerata in relazione ai biso- . : . a 
gni fisiologici, al costo, alla preparazione dei cibi. Il colloquio verte sui seguenti argomenti: 
1 principali gruppi di alimeriti freschi e i più moderni si- Morfofisiologia degli apparati: locomotorio, circolatorio, 
stemi di conservazione. nervoso (limitatamente ai sistemi piramidale ed extrapirami- 


Importanza di un'opportuna educazione alimentare, conside |dale} c respiratorio, con particolare riguardo’ agli aspetti concer- 
rata nei suo: rillessi sociali ed economici, e dell'educazione deli nenti l'educazione fisica e gli sport. 


consumatore. Auxologia. Le leggi fondamentali dell’accrescimento. I pe- 
La gesnone dell'azienda familiare: problemi di carattere Dod: e le fasi dell'acerescimento umano, Le coslituzioni in- 
eceromico, finanziario e contabile. dividuali 


la 

1 vari tipi di comuuità: loro problemi sociali, organizzativi, | I paramorfismi dell'età scolare. 

ecenomici, giuridici, igienici e coniabili. | Igiene dell'educazione fisica e degli sport. Elementi di 

L'organizzazione del lavoro nelle comunità. I problemi rela-| traumatologia e soccorsi di urgenza. 
tivi al personale. La prevenzione degli infortuni. I fondamenti scientifici dell'educazione fisica. Le forme 

I problemi dell'alimentazione nelle comunità. dell'educazione fisica. Caratteristiche motorie nell'età evolutiva. 

Fibre tessili, tilati, tessuti, pelli e pellicce dal punto di vista | Effetti dell'esercizio fisico. Il ritmo nell'educazione fisica. La 
merccologico. valutazione psico-motoria. 

Il disegno inteso come mezzo per poter agevolmente inte- Metodologia e didattica: ‘caratteristiche dell'educazione fi- 
grare e completare alcune lezioni di carattere pratico, per com-|Sica nella preadolescenza e nell'adolescenza, Presentazione sto- 
puare schemi e diagrammi statistici, elaborare ed adattare qual-|rico-critica degli indirizzi e dei metodi fondamentali. 
che semplice motivo decorativo a piccole confezioni o ad og- Essenza, forme e .tempi (iniziazione - allenamento - mo- 
get di arredamento. mento agonistico) dello sport. 

Conoscenza grafica e pratica dei principali indumenti del- Regolamentazione dell'educazione fisica e sportiva nella 
l'arredo del neonato e del bambino. scuola; principi fondamentali di tecnica organizzativa; ordina- 

mento dello sport nazionale ed internazionale. 

Fini e fattori dell’educazione fisica, L'educazione fisica 
nel quadro dell’educazione generale. Concezione unitaria della 
persona umana. L'influenza dell'educazione fisica nella forma- 
zione della personalità, anche in funzione sociale. 

Insegnamento e apprendimento. Apprendimento motorio: 
struttura e metodi. La motivazione dell’apprendimento. 

L'attività di educazione fisica: lavoro individualizzato, di 
gruppo e collettivo, Il rapporto insegnante-alunno. I sussidi 
audiovisivi, l'educazione fisica e lo sport. 

Relazioni fra vita fisica e psichica. Psicologia delle at- 
tività motorie ginniche, ludiche e sportive. Cenni di psicolo- 
gia dell’età evolutiva. 

Lincamenti generali di storia dell'educazione fisica, con 
particolare riferimento all’antichità classica, all'Umanesimo, al 
Rinascimento ed ai secoli XVIII e XIX. 

Tecnica generale dell’educazione fisica; classificazione, ana- 
lisi meccanica e tecnica delle esercitazioni motorie; carattere 
degli esercizi (analitici e sintetici, naturali e costruiti, statici 
e dinamici). I paramorfismi e le relative tecniche di ripristino. 
Terminologia ginnastica e tecnologia degli attrezzi. 


CLasse XXVII 
EDUCAZIONE ARTISTICA 


L'esame comprende una prova grafica, un colloquio e una 
lezione. 


1. — La prova grafica si articolerà in due parti: copia gra- 
fica o interpretativa di uno o più oggetti o figure, reali o sug- 
geilti dalla commissione, sotto forma di tema; rielaborazione 
gralica o pittorica del tema medesimo. I candidati sono invi- 
tati a portare materiali e strumenti per la prova grafica o 
pittorica. 

Il secondo di tali elaborati dovrà esscre illustrato da una 
breve relazione scritta: 

durata della prova: otto ore. 

2. — Il colloquio verte sui seguenti argomenti: 

a) ì principali aspetti e problemi della didattica e della 
educazione artistica nella scuola media. A tal fine la commis- 


sione potrà sottoporre, per una illustrazione comparata e con- 
seguente valutazione, due o più elaborati di alunni, 
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Tecnica e didattica della ginnastica con particolare ri 
guardo all'impiego degli attrezzi gimnnastici previsti dai pro 
grammi ministeriali; lettura ed interpretazione degli esercizi. 
Tecnica dell'assistenza. 

Tecnica e didattica delle attività ludiche. 

Tecnica e didattica delle attività sportive previste nei pro- 
grammi scolastici e dalle norme per le attività complementari 
di avviamento alla pratica sportiva. 


Per i candidati è richiesta una particolare conoscenza della 
tecnica e della didattica di due specialità sportive scelte fra 
le seguenti: nuoto, sci, scherma, tennis, attrezzistica, pallacane- 
stro, pallavolo, rugby e pallamano. 

Per le candidate ci si limiterà ad una sola specialità spor- 
tiva. Esse dovranno dimostrare di conoscere i seguenti argo- 
menti di ginnastica ritmica: 

a) concezione della ginnastica ritmica moderna nel quadro 
della ginnastica educativa; suor elementi tecnici ed esecutivi; 

b) esercizi di base, esercizi di applicazione con o senza 
attrezzi; 

c) tecnologia, terminologia, didattica, analisi degli esercizi 
e dei relativi schemi ritmici. 


Lezione: 

La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 
Avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno precedente 
11 colloquio, tra un gruppo di temi proposto dalla commissione 
esaminatrice. 


CLasse XXIX 


EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 


L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica, 
un colloquio, una lezione: 


Prove scritte: 


a) elaborazione di un canto popolare o tradizionale scelto 
dalla Commissione in un repertorio adatto agli alunni di una 
scuola primaria o secondaria. 

L'elaborazione della parte melodica data dovrà essere rea- 
lizzata per coro a tre o quattro voci dispari a scelta del can- 
didato. 

E’ consentita l'aggiunta di un accompagnamento affidato 
sia ad uno strumento a tastiera, sia a strumenti ritmici, o ad 
altri strumenti di uso scolastico (pe. chitarre, metaliofoni, 
xilofoni). 

(Durata della prova: 12 ore). 


b) Svolgimento di un tema su argomento interessante la 
pedagogia o la didattica dell'educazione musicale nelle scuole 
materne, primarie e secondarie. 

(Durata della prova: 6 ore). 


Prova pratica: 

a) concertazione e direzione di un brano corale a tre voci 
dispari, previo studio di un’ora in camera isolata provvista di 
pianoforte. La prova deve svolgersi con il solo ausilio del dia- 
pason 0 del corista; 

b) sviluppo alla lavagna di una breve frase su spunto me- 
lodico assegnato e successiva intonazione della stessa con 
accompagnamento estemporaneo al pianoforte; 

c) lettura a prima vista al pianoforte di un semplice brano 
polifonico a quattro parti, in chiavi antiche o moderne a scelta 
del candidato. 


Colloquio: 

Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare la cono- 
scenza dei principi gencrali della scienza dell'educazione, delle 
tecniche di insegnamento, delle metodologie didattiche relative 
al concorso; 

a) insegnamento induttivo della notazione musicale; lettura 
intonata di espressioni melodiche; criteri per la formazione 
di un programma di ascolto musicale con i relativi commenti; 


b) requisiti dell'aula di musica e conoscenza del funziona- 
mento dei vari sussidi didattici (magnetofono, giradischi, flauto 
deice, metallofoni, xilofoni, sirumentario scolastico a percus- 
sione, ecc.); 

c) le più importanti metodologie italiane e straniere (Mon- 
tessori, Pampiglione-Bassi, Jaques-Dalcroze, Ward, Orff, Kodaly, 
Willens, ecc.); 


d) carattere interdisciplinare dell'educazione musicale in- 
teso come linguaggio tra i linguaggi, armonicamente inserito 


inel contesto di tutte le attività didattiche in una visione edu- 


cativa unitaria; 

e) presentazione da parte del candidato di due composi- 
zioni o parti di esse, di differente epoca e genere, da cui po 
tranno trarsi i più essenziali riferimenti, in ordine alla storia 
della musica, alle principali forme vocali e strumentali, alle 
correnti estetiche e a considerazioni tecniche; 


f) acustica musicale ed organologia; caratteri del suoro; 
sistema temperato; produzione del suono negli strumenti di 
più larga diffusione; 

g) anatomia. fisiologia ed igiene dell'organo vocale; clas- 
sificazione delle voci; la voce nell’infanzia e nell'adolescenza. 


Lezione: 


La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute nelle 
«Avvertenze generali », consiste nel commento di un brano 
del repertorio più noto riprodotto su disco o su nastro, scelto 
dalla commissione e presentato al candidato un'ora prima della 
prova assieme al testo musicale relativo. 


CLasse XXX 
EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 


L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un 
tema di importanza fondamentale di storia della musica, sceito 
dal candidato fra due proposti dalla commissione. 

Durata della prova: sei ore. 

2. — La prova pratica si articola in tre parti: 

a) lettura cantata estemporanca, con accompagnamento al 
pianoforte, di un facile brano melodico. Lettura estemporanea 
al pianoforte di un facile brano polifonico a tre o quaitro 
voci; 

b) concertazione e direzione con il solo ausilio del dia- 
pason o del corista, di una breve e facile composizione corale 
a tre voci a cappella (completa o parziale), assegnata al candi- 
dato un'ora prima. Lo studio preliminare sarà svolto in aula 
isolata, provvista di pianoforte. La commissione ha facoltà 
di rivolgere al candidato domande di carattere storico, tecnico 
e stilistico increnti alla composizione eseguita. 


c) illustrazione di un brano di musica riprodotta, scelto 
dalla commissione, in termini adatti ad una delle classi della 
scuola media. 

Per questa prova, il candidato avrà in consegna una co- 
pia del testo musicale e sarà messo in grado di ascoltare 
a parte l’incisione in disco o in nastro del brano assegnatogli 
(tempo a disposizione per lo studio: un'ora). 


3. — Il colloquio verte sui seguenti argomenti: 


a) didattica dell'educazione musicale, Il programma di in- 
segnamento dell'educazione musicale nella scuola media e i 
suggerimenti didattici contenuti nella relativa premessa. Criteri 
per la formulazione di un programma di esercitazioni corali 
o strumentali. L'insegnamento della notazione, la lettura into- 
nata di espressioni melodiche, strumenti di uso scolastico. Cri- 
teri per la formulazione di un programma di ascolto musicale. 
Il commento dell'ascolto: osservazioni sulla struttura e lo stile 
delle musiche ascoltate e uso della relativa terminologia, i ri- 
ferimenti storici e culturali. L'aula di educazione musicale: re- 
quisiti e dotazione dei sussidi didattici. Collegamenti dell’edu- 
cazione musicale con gli altri insegnamenti della scuola media. 


b) Acustica fisica e acustica fisiologica. Natura e propa- 
gazione delle onde sonore. Parametri acustici del suono, se 
condo la fisica, la fisiologia e la musica. Cenni sulle misure 
foniche. Soglie differenziali, in relazione al potere di discrimi- 
nazione dell'orecchio umano. Fondamenti fisici e classificazione 
degli strumenti musicali. Le voci. Nozioni fondamentali di ana- 
tomia e fisiologia dell'organo vocale in relazione alla tecnica 
del canto, Suoni armonici. I battimenti e i suoni di combi- 
nazione. La causale fisica della dissonanza. Le scale musicali 
considerate secondo l’acustica,. 


c) Lineamenti di storia della musica, articolati secondo 
una prospettiva che postuli la collocazione del fatto musicale 
in un più ‘ampio contesto storico, culturale, sociale. Tale pro- 
spettiva dovrà comprendere la musica appartenente alla tradi. 
zione occidentale, anche a quella popolare, la musica primitiva 
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e delle civiltà extracuropec, e giungere alla considerazione e 
valutazione degli aspetti e problemi della musica contempo- 
ranea. 

d) Conoscenza delle principali opere di almeno dieci fra 
1 piu significativi compositori dei vari secoli. Di almeno una 
delle opere di ciascun compositore il candidato dovrà avere 
una approloridita conoscenza analitica, 


4. — Lezione: 

AI candidato verrà proposto il giorno precedenie il collo- 
quio un argomento di prova pratica didattica, che comporti 
la risoluzione di un problema di carattere didattico riferito 
ad una situazione reale, quale si può di fatto verificare nel 
processo insegnamento-apprendimento. 

Il candidato deve esporre alla commissione il modo con cui 
ha esaminato il problema e come si propone di presentare 
la trattazione dell'argomento agli alunni, avvalendosi, se del 
caso, dell'uso di sussidi didattici. 

Nella valutazione della prova, la commissione avrà parti. 
colare riguardo alla capacità di sintesi dimostrata dal candidato, 
alla chiarezza di idee ed allo spirito di concretezza nonchè alla 
conoscenza dei principi fondamentali che regolano l’azione me- 
todologica e didattica: 

Sia nella prova pratica, sia nel colloquio, sia, infine, nello 
svolgimento della prova pratica didattica, 11 candidato deve 
dimostrare le capacità di saper promuovere la viva partecipa- 
zione degli alunni ad esperienze musicali, l’approfondimerto 
di tali esperienze, il riconoscimento del valore eminentemente 
culturale della musica. 


Norme speciali per i candidati ciechi 


Per l'esame di -cui alla lettera a) della prova pratica, li 
mitata per i candidati ciechi alla sola melodia accompagnata, 
questa melodia sara data al candidato già trascritta nei ca- 
ratteri Braille, 

La commissione concederà 15 minuti per la preventiva 
esplorazione tattile e per la memorizzazione del brano dato 
e al termine di detto tempo il candidato dovrà procedere alla 
esecuzione cantata della melodia, accompagnandosi al piaro- 
forte. 

Per la prova pratica di cui alla lettera b) la partitura verrà 
assegnata 24 ore prima dell'esame, già scritta in caratteri 
Braille. 


CLasse XXXI 
ELETTRONICA 


L'esame comprende: una prova scritta o scritto grafica, 
una prova pratica, un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta © scritto grafica consiste nello svol 
gimento di un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla 
commissione, relativi ad argomenti compresi nel programma 
del colloquio, con particolare riferimento al calcolo di circuiti 
elettrici lineari e non lineari, in regime permanente e transi 
torio, a costanti concentrate e distribuite; all'amplificazione e 


generazione di forme d'onda; alla teoria dei sistemi di controllo;. 


ar sistemi di modulazione e demodulazione; alla progettazione 
di apparati elettronici e relative tecnologie. 


2. — La prova pratica consiste nella esecuzione di una 
misura su tema scelto dal candidato fra tre, proposti dalla Com- 
missione, relativi alle misure elettroniche, radioèlettroniche e vi- 
deotecniche. 

La prova dovrà essere corredata da una relazione, ed even- 
tualmente da disegni, che illustrino le ipotesi di lavoro, i cri- 
teri seguiti, la critica dei risultati ottenuti. 

Ii colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, anche 
con riferimento alle cognizioni scientifiche relative alle ma- 
terie stesse, con particolare riguardo agli argomenti compresi 
nell'allezato A. 

Durante il colloquio il candidato deve dimostrare la sua pre- 
parazione sur problemi generali della scienza dell'educazione, 
delle tecniche di imsegnamento e delle metodologie didattiche 
relative al gruppo delle discipline tecnico-operative, nonchè a 
quelle specifiche della materia del concorso. 

Il candidato deve dimostrare la capacità di organizzare 
esercitazioni di laboratori tecnici e scientifici, previste per la 
maferia oggetto dell'esame e valutare elaborati scritti o grafici 
e esercitazioni di laboratorio. 


4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni con- 


tenute nelle avvertenze generali, sarà estratta a' sorte dal can- 


didato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di 
temi proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Sistemi di unità di misura e campioni. 

Interazione tra elettroni e campo elclirico e/o magnetico. 

Propagazione libera e guidata delle onde elettromagnetiche, 
radiazione e ricezione. 

Dispositivi elettronici a vuoto, a gas ed a stato solido;., 
teoria fisica, caratteristiche di funzionamento e di impiego, 
tecnologie costruttive. 

Calcolo di circuiti elettrici lineari e non lineari in regime 
permanente e transitorio, a costanti concentrate e distribuite. 

Teoria dei sistemi di controllo, classificazione, criteri di 
stabilità. 

Tecnologia dei 
stumi di controllo. 

Amplificazione e generazione di forme d'onda sinusoidali e 
non sinusoidali. 

Algebra di Boole, funzioni logiche fondamentali, relazione 
tra le funzioni logiche. 

Circuiti logici, applicazioni alla tecnica digitale delle mi- 
sure, ai dispositivi di calcolo ed alla tecnica dell'informazione. 

Teoria dell'informazione con riferimento alle comunicazioni 
elettriche. 

Sistemi di modulazione e demodulazione e tecnologie re 
lative. 

Tecnica telefonica c telegrafica. 

Tecnica delle microonde, dei ponti radio e delle comuni- 
cazioni spaziali. 

Tecnica televisiva. 

Radar e radionavigazione. 

Criteri, progettazione, disegno e realizzazione di apparati 
eicttronici completi, 

Strumentazione, metodi e tecniche di 
di componenti e di apparati elettronici. 


componenti elettrici ed elettronici dei si 


misura e collaudo 


Crasse XXXII 
ELETTROTECNICA 


L'esame comprende: una prova scritta o scritto graf.ca, 
una prova pratica, un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta o scritto grafica consiste nello svol. 
gimento di un tema riguardante l’elettrotecnica generale, mac- 
chine e apparati di produzione, di utilizzazione dell'energia elet- 
trica, mezzi e procedimenti di misurazione delle grandezze 
elettriche. Può essere richiesto che lo svolgimento del tema 
sia corredato da disegno, redatto secondo le norme CEI - 
UNEL. Il tema oggetto della prova sarà scelto dal candidato 
fra tre proposti dalla commissione, relativi agli argomenti pre- 
dettì. 

I temi saranno formulati in modo da saggiare la prepara- 
zione dei candidati sulle. più aggiornate conoscenze tecniche 
e scientifiche. 

2. — La prova pratica consiste nella esecuzione di una mi 
sura .su tema, scelto dal candidato, fra tre proposti dalla 
commissione con riferimento ad argomenti relativi alle misure 
elettriche. 

La prova dovrà essere accompagnata da una relazione, ed 
eventualmente corredata da grafici, che illustri le ipotesi di la- 
voro, i criteri seguiti, la critica dei risultati ottenuti. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti compresi nell'alle- 
gato A e con aggiornamento alle tecniche più recenti; il collo- 
quio deve accertare il possesso dei fondamenti scientifici rela- 
tivi agli argomenti medesimi. Durante il colloquio il candidato 
dovrà dimostrare la sua preparazione sulla conoscenza dei 
problemi della scienza dell'educazione, delle tecniche di in- 
segnamento e delle metodologie didattiche generali relative 
al gruppo di discipline tecnico-operative nonchè a quelle spe- 
c:ifiche delle materie del concorso. 

Il candidato deve dimostrare anche la capacità di orga- 
nizzare esercitazioni di laboratori tecnici e scientifici previste 


per «le materie oggetto dell'esame, valutare elaborati scritti, 
grafici e di esercitazioni di laboratorio. 
4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni con- 


tcuute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal can- 
didato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di 
temi proposti dalla commissione. 
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Allegato A | Proprietà macroscopiche dei corpi: 


Carpi elettrici - Conduttori Dieletirici. 

Carnpi magnetici - Induzione elettromagnetica. 

Correnti viariabili - Extracorrenti - Analisi dei circuiti con 
tenenti R- L-C. 

Correnti alternative - Studio dei circuiti alimentati da cor 
renti sinusoidali. 

‘ Sistemi polifasi - Campo magnetico rotante. 

Macchine per la produzione, la trasformazione, la con- 
versione e l'utilizzazione dell’energia elettrica con particolare 
riterimento alle tecnìche più recenti. 

Teoria elettronica dello stato solido - 

Transistori - Loro applicazioni. 

Tubi elettronici e loro applicazione. 

Teoria dei servomeccanismi. 

Coinponenti per servomeccanismi: 
ri, attuatori. 

Raddrizzatori di potenza - Controllo elettronico dei motori 
a c, c. Controllo elettronico della temperatura. 

Sistemi ed unità di misura - Il sistema internazionale S.I. 

Eriori sistematici ed errori accidentali. 

Misure di corrente, di tensione, di potenza, di energia. 

Misure di resistenze elettriche, di capacità, di induttanze. 

Verifiche e tarature degli istrumenti elettrici di misura. 

Verifiche e misure sugli impianti elettrici di resistenza di 
terra; di resistenza di isolamento; localizzazione della massa 
a terra di conduttori; localizzazione del guasto di un cavo. 

Prove e collaudo delle macchine elettriche secondo le nor- 
me C.E.I. Confronto delle norme italiane con le norme IEC 
(Internazionali) - VDE (Germania) - UTE (Francia) - BBS 
(Inghilterra) - ASA (Stati Uniti). 

Indicatori numerici o digitali. 


Semiconduttori. 


trasduttori, amplificato 


CLasse XXXIII 
FISICA 


L'esame comprende: 
1) uma prova scritta; 
:-2} una prova pratica; 
3) un colloquio; 
4) una lezione. 


1. -- La prova. scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, rela- 
tivi alle materie comprese nella classe di concorso. 


2.-- La prova pratica, stabilita dalla commissione, verte 
sull'esecuzione di una esperienza di fisica da lezione o da 
laboratorio, riguardante o la dimostrazione di un fenomeno 
fisico, o la misura di una grandezza fisica, o la verifica di una 
legge. 

La prova deve essere corredata da una relazione che ullu- 
stri anche 1 principi fisici sur quali sono fondati i metodi 
applicati, il funzionamento delle apparecchiature ed i motivi 
della loro utilizzazione e degli strumenti di misura utilizzati. 


3. -- Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all’allegato A. 


4. -- La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno pre- 
cedente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla 
commissione, 


Allegato A 
Grandezze fisiche e loro misura: 


Grandezze fisiche: definizione operativa e costrutto teo- 
rico - Misura delle grandezze fisiche - Errori di misura - Stru- 
menti di misura - Interazione tra osservatore e sistema os- 
Servato. 


Meccanica: 


Vettori - Cinematica - I principi della dinamica - Riferi- 
menti inerziali, principio di relatività - Dinamica del sistema 
solare - Meccan:ca del corpo rigido - Limiti della meccanica 
newtoniana per grandi velocità - Cinematica relativistica - Prin- 
cipio di conservazione dell'energia meccanica - Conservazione 
della quantità di moto e del momento della quantità di moto - 
D.namica relativistica. 


Eiasticità Propagazione delle onde elastiche Acustica 


Statistica e dinamica dei fluidi. 


I campi: 


Concetto di campo come superamento dell’azione a distan- 
za - Campo gravitazionale - Campo elettrico rel vuoto e nella 
materia - Elettrostatica - Conservazione della carica - Campo 
magnetico nel vuoto e nella materia - Cenno sulle forze nu- 
cieari. 


l'ermodinamica: 


Punto di vista macroscopico nello studio dei fenomeni 
fisici - Calore - Temperatura - Cambiamenti di stato - Propa- 
gazione del calore - Funzioni termodinamiche Il Le il 
principio della termodinamica - Entropia - Il III principio 
della termodinamica. 


Termodinamica statistica: 


Punto di vista microscopico nello studio dei fenomeni fisi- 

ci - Teoria cinetica del gas ideale - Statistica di Boltzman 
Principio di equipartizione dell'energia . Moto browmano e 
misura del numero di Avogadro - Statistica e teoria dei quanti; 
corpo nero, calori specifici dei solidi - Entropia e probabilità. 


Ottica: 


Propagazione della luce - Velocità della luce - Riflessione e 
rifrazione della luce - Lenti - Occhio - Strumenti ottici In- 
terferenza, diffrazione e polarizzazione della luce Spettro 
scopia - Potere risolutivo - Sorgenti di luce: caratteristiche e 
impiego del laser. 


Elettromagnetismo: 


Correnti elettriche continue - Campo magnetico di una 
corrente - Azione di un campo magnetico su una carica: forza 
di Lorentz - Induzione elettromagnetica - Le equazioni di Max- 
well - Onde elettromagnetiche - Natura elettromagnetica della 
luce - Correnti alternate - Produzione e trasporto dell’'ener- 
gia elettrica a distanza - Radio - Televisione. 


La carica elementare: 


Elettrolisi - Carica dello ione monovalente - Corrente elet- 
trica nei gas - Raggi catodici - Effetto termoglettronico - Moto 
di una carica in campo elettrico e in campo magnetico - 
Tubi elettronici - Oscilloscopio - Misura della carica specifica 
dell'elettrone - Esperienza di Millikan - Massa a riposo dello 
eiettrone - Variazione della massa dell’elettrone con la velocità 

Spin e momento magnetico dell’elettrone. 


Struttura dell'atomo: 


Effetto Zeeman - Modelli di Thomson e di Rutherford - 
Diffusione di particelle alfa da parte di nuclei - Impossibilità 
della fisica classica di spiegare lo spettro dell'atomo di idro- 
geno - Effetto fotoelettrico - Effetto Compton - Esperienza di 
Franck ed Hertz - Modello di Bohr per l'atomo di idrogeno - 
Esperienza di Stern e Gerlach - i numeri quantici - Principio 
d: Pauli - Sistema periodico degli elementi - Spettri dei rag- 
gi X. 


Meccanica quantistica: 


Limiti del modello di Bohr - Onde e corpuscoli; dilfra- 
zione degli elettroni - Lunghezza d'onda associata di De Bro- 
glie - Principio di indeterminazione - Equazione di Schrodin: 
ger - I livelli energetici come autovalori. 


Fisica degli stati condensati: 


Molecole - Cristalli - Conduttori . Semiconduttori Tian. 


sistor. 


Fisica nucleare: 


Protoni e neutroni - Struttura del nucleo - Energia di le- 
game - Radioattività - Reazioni nucleari e loro bilancio cuer- 
getico - Fissione e fusione - Reattori nuclearì - Accelerator: di 
particelle - Isotopi radioattivi - Le particelle elementari - Me- 
todi di rivelazione di particelle e fotoni. 
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CLasse XXXIII-bis 


FISICA, IMPIANTI NUCLEARI E TECNOLOGIE RELATIVE 


L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio ed una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, ri- 
guardante la fisica atomica e gli impianti nucleari e tecno- 
logia relativa. 


2.— La prova pratica consiste nell'esecuzione di misure 
strumentali di fisica atomica e nucleare. La prova deve es- 
sere corredata da una relazione nella quale saranno illustrati 
anche i principi sui quali sono fondati i metodi utilizzati. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato 
elenco - allegato A. 


4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno 
precedente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati daila 
commissione. 


Allegato A 
Fisica atomica: 
L'atomo ec suoi modelli: componenti e strutture - Princi- 
pio di indeterminazione Diftrazione di onde e particelie 


Applicazione del concetto « corpuscolo-onda » agli elettroni nc- 
gli atomi - Meccanica ondulatoria - Equazione di Schoendiger - 
Funzione d’onda orbitale. 


Modelli nucleari . Forze nucleari e stabilità dei nuclei - 
Decadimento radioattivo - Cinetica del decadimento radioattivo 
- Reazioni nucleari e loro meccanismo - Energia nucleare. 


Effetti biologici delle radiazioni e dosimetria - Strumen- 
tazione nucleare: rivelatori a riempimento di gas, scintillatori 
e fotomoltiplicatori, semiconduttori nella rivelazione. 


Impianti nucleari: 


Materiali impiegati negli impianti nucleari: combustibili, mo- 
deratori, refrigeranti, materiali per rivestimenti, ecc. 

Acceleratori di particelle - Neutronica: teoria degli urti ela- 
stici; proprietà dei moderatori dei neutroni, diffusione dei ncu- 
troni-teoria dell’età. 

Reattori termici: classificazione, bilancio neutronico - Reat- 
tore omogeneo: calcolo del fattore di moltiplicazione infin.tà; 
il buckling; reattore nudo e con riflettore. 

Reattore eterogeneo ad ùuranio moderato con grafite; deter 
minazione del miglior reticolo - Regime variabile: cimetica del 
reattore; avvelenamento del reattore; variazioni spontanee di 
reattività Reattore autofertilizzante; conversione e breeding; 
produzione del plutonio. 

Tecnologia dei materiali: proprietà nucleari del riflettore, 
delle leghe di rivestimento, degli schemi; comportamento del 
materiale durante l'irraggiamento; rigenerazione del combusti- 
bile. 

Scambio termico: distribuzione delle sorgenti di calore in 
un reattore; distribuzione di temperatura nel refrigerante; scam. 
bio termico con liquidi all’ebollizione. 

Controllo dei reattori: strumentazione; controllo automa- 
tico - Start-up di un reattore - Condizioni di criticità - Seram - 
Spegnimento di un reattore. 


Descrizione dei reattori nucleari - Sicurezza dei reattori - 
Produzione e metodi di separazione dei radioisotopi. 


Classe XXXIV 
GEOGRAFIA 


L'esame comprende: una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio, ed una lezione, 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, relativi 
alla geografia generale, alla geografia regionale, alla geografia 
economica, 


2.— La prova pratica, stabilita dalla commissione, verte su 
almeno tre dei seguenti punti a), b), c), d), e), f), g): 


a) la lettura e l'interpretazione delle carte geografiche, 
geologiche, tematiche, topografiche, dei fotogrammi stereosco- 
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pici, l’uso delle carte mute, degli atlanti, globi terrestri, pla- 
stici, modelli geologici ed altri sussidi per l'insegnamento della 
geografia; 

b) la conoscenza delle principali proiezioni geografiche; 

c) l'impiego delle carte topografiche (sistemi vari di orien- 
tamento, calcolo delle distanze, della pendenza, dell’altimetria, 
costruzione di profili, ecc.); 

d) l'uso dei principali strumenti (bussola, planimetro, pan- 
tografo, ecc.); 

e) il riconoscimento di alcuni tra i più importanti mine- 
rali e fossili, localizzazione dei principali distretti geografici 
di giacenza e di reperimento; 

f) la costruzione di diagrammi e cartogrammi relativi 
alla rappresentazione grafica di fenomeni geografici fisici, de- 
mografici ed economici; calcoli relativi alle principali medie 
(aritmetiche e geometriche) indicative di salienti fenomeni geo- 
grafici; 

8) la conoscenza e l’uso dei maggiori sussidi audiovisivi 
ed illustrazione didattica di diapositive, fotogrammi, filmati ecc. 


3. — II colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 


4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno pre- 
cedente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla 
commissione. 


Allegato A 
GEOGRAFIA GENERALE 


Geografia astronomica: 


Relazioni spaziali degli astri; principali fenomeni terrestri 
e celesti; illuminazione e riscaldamento della Terra; la con- 
quista dello spazio; la Luna in base alla cartografia più ag- 
giornata. 


Geografia matematica: 


Forma e dimensioni della Terra; problemi di cartografia 
topografia, aerofotogrammetria; lettura ed interpretazione delle 
carte topografiche, corografiche, tematiche, planisferi, ecc.; mi- 
sura del tempo. 


Geografia fisica e geologica: 


Fenomeni litosferici, idrosfcrici ed atmosferici; geodinami- 
smo esogeno ed endogeno; esame critico del paesaggio morfo- 
logico. Tipi geomorfologici dei cicli erosivi. Nozioni di geolo- 
gia storica c tectonismo. 


G2zografia biologica: 


La vita umana sulla Terra. Lineamenti di fitogeografia e 
zoogeografia; equilibrio ecologico come base della vita. Difesa 
attiva c passiva dell'ambiente, 


Geografia antropica: 


La fascia ecumenica e la sua crescente estensione nelle 
frange pioniere; l’uomo e la collettività; gli insediamenti umani, 
i generi di vita; l'esplosione demografica, i grandi movimenti 
migratori. Esplorazioni e scoperte geografiche nell'antichità, nel 
medioevo e nell'epoca moderna. 


GEOGRAFIA REGIONALE 
Geografia regionale dell'Italia: 


Lineamenti fisici del territorio e fondamenti geografici dello 
Stato italiano; 

Le regioni italiane nelle caratteristiche ambientali ed eco 
nomiche; . 

Disamina dei problemi demografici dell’insediamento uma- 
no e dei problemi gececonomici dei vari rami di attività; pro- 
blematica delle reti di comunicazione e particolarmente della 
circolazione e del traffico; problemi geografici delle zone de- 
presse e soluzioni fisiche, antropiche ed economiche, quadro 
geografico dei problemi del mezzogiorno d'Italia; 

L'Italia nel bacino del mediterraneo, in Europa, nel mondo 
e nel quadro delle grandi organizzazioni europee e mondiali. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA 


Geografia regionale del mondo: 


I territori dei continenti e dei maggiori paesi e stati del 
mondo nelle espressioni fondamentali: fisico-politica e sccio- 
economica; 

Gli.oceani e loro caratteristiche fondamentali; 

Problemi geografici dell'alimentazione nel mondo; 

Studio del «lontano» con uso di carte, atlanti, planisferi, 
ecc., accompagnato dalla proiezione di filmine e diapositive .a 
chiarimento dei fenomeni salienti nella visione dei paesi e degli 
ambienti filmati; 

Lineamenti fisici ed ecologici delle regioni polari nella loro 
crescente importanza esplorativa, scientifica ed economica; 

Disamina dei principali organismi di collaborazione interna- 
zionale per lo sviluppo e l'evoluzione dei popoli ed il loro 
notevole contributo alla soluzione dei maggiori problemi della 
umanità. 


GEOGRAFIA ECONOMICA 


Basi geografiche dell’utilizzazione del suolo nelle grandi 
regioni agricole e la produzione agricola alimentare ed indu- 
striale; 

Gli allevamenti nel mondo e contributo all'alimentazione 
e all'industria; 

I grandi distretti della pesca e la produzione ittica alimen- 
tare ed industriale; 

Le grandi regioni forestali e loro contributo all'economia 
mondiale. Le principali aree minerarie. I maggiori distretti di 
idrocarburi solidi, liquidi e gassosi; aree di produzione e di 
rifornimento attuali e nelle prospettive future. Nuove fonti 
di energia. La distribuzione del consumo di energia nel mon- 
do (1). Le grandi regioni industriali; 

Basi geografiche e valore sociale, economico, politico e mi- 
litare delle grandi reti di comunicazione terrestri, acquee, aeree 
e del pensiero, fattori strumentali della circolazione, del traffi- 
co e del commercio. Basi geografiche della portualità, della 
navigazione e del commercio marittimo. Sviluppi geografici del 
l'aeroportualità; 

Correnti di traffico oceanico e passaggi obbligati del com- 
mercio mondiale; 

Studio dei più salienti individui geografici (mari interni, 
laghi, stretti, canali, porti, ecc.) di rilevanza politica, econo- 
mica e strategica; 

Basi geografiche del turismo e suoi fattori strumentali; i 
maggiori centri turistici mondiali e loro qualificazione; carto- 
grafia tematica; 

I grandi problemi sociali, politici ed economici che condi- 


zionano la vita dei paesi sotiosviluppati e localizzazione geogra-. 


fica; 

Paesi sviluppati e paesi depressi dell’Africa nell’ambito della 
recente indipendenza. I paesi africani associati alla C.E.E. nelle 
prospettive economiche attuali e future; 

Il Commonwealth e la Communité residuati della domi- 
nazione coloniale, provvidenziali strumenti della collaborazione 
politica ed economica dei paesi interessati per una più rapida 
evoluzione; 

Caratteristiche geografiche delle aree di sviluppo politico 
ed economico dei regimi controllati dal mondo sovietico e del 
mondo cinese; 

Caratteristiche geografiche del mondo politico ed econo- 
mico nordamericano e suo fondamentale contributo allo svi- 
luppo economico mondiale. 


CLasse XXXV 
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 


L'esame comprende: una prova scritta, un colloquio e una 
lezione, 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione rela- 
tivi ad argomenti di anatomia e fisiologia‘e di igiene e pato- 
logia. 

I temi saranno formulati in modo da saggiare la prepara- 
zione dei candidati sulle conoscenze scientifiche più recenti, 
relative: 

a) ai fenomeni fondamentali della cellula; 
b) alle strutture anatomo-funzionali dell'organismo umano; 


(1) Vedi annuario statistico dell'ONU. 
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c) a nozioni di igiene e profilassi generale e speciale 
con particolare riguardo agli argomenti compresi nei program- 
mi di insegnamento secondario; 

d) gli agenti patogeni con particolare riferiniento a quelli 
batterici e virali. 

I temi saranno opportunamente formulati in modo du 
permettere al candidato di mostrare la sua preparazione glo 
bale nel vasto arco di materie oggetto di esame. 


2. — Il colloquio verte sulle materie: oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 

Il candidato deve dimostrare il possesso di una cultura ag- 
giornata sugli argomenti medesimi. 

Il colloquio deve tendere ad accertare la capacità di or- 
ganizzare esercitazioni di laboratori scientifici previste per le 
materie oggetto dell'esame; valutare elaborati scritti, grafici, 
e di esercitazioni di laboratorio. 

Il candidato dovrà dimostrare la sua preparazione sulle 
cognizioni essenziali della scienza dell’educazione, delle tecni- 
che di insegnamento e delle metodologie relative al gruppo 
di discipline tecnico-operative e a quelle specifiche delle ma- 
terie del concorso. 


4, — La lezione, da impostare secondo le indicazioni con- 
tenute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal can- 
didato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di 
temi proposti dalla Commissione. 


Allegato A 


Elementi di istologia. 

Anatomia dei vari sistemi organici. 

Nozioni di anatomia artistica. 

Costituenti chimici degli organismi viventi e loro funzioni. 

Fenomeni fisiologici fondamentali delle cellule:  permeabi- 
lità cellulare, eccitabilità e potenziali bioelettrici, contrattilità, 
trasformazioni energetiche, riproduzione. 

Funzioni fondamentali degli organismi viventi: respirazione, 
circolazione, digestione, assorbimento e metabolismo, escrezione. 

Regolazione e controllo delle attività degli organismi viventi: 
funzioni del sistema nervoso ed endocrino, 

Igiene dell'ambiente di vita e di lavoro - Igiene del volo - 
Isiene navale. 

Igiene degli alimenti. 

Uso ed abuso di sostanze psico-attive, nella Società mo- 
derna. 

Leggi e regolamenti sanitari. 

Riflessi biologici delle varie forme di ogni momento am- 
bientale. 

Principali agenti patogeni. 

Profilassi delle più comuni malattie infettive. 

Cenni di immunologia e di immunoterapia. 

Cenni sulle neoplasie. 

Diete e dietoterapia. 


CLasse XXXVI 


IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 
E TECNOLOGIA ODONTOTECNICA 


L'esame comprende: una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, rela- 
tivi ad argomenti di anatomia, fisiologia e patologia dell’appa- 
rato masticatorio; biomeccanica masticatoria e protesi applica- 
ta; tecnologia odontotecnica e laboratorio. 

I temi saranno formulati in modo da saggiare la prepara- 
zione dei candidati sulle conoscenze tecniche e scientifiche 
più recenti, relative: 

a) alla anatomia e fisiologia del sistema masticatorio con 
particolare riguardo alla fisiologia della occlusione e ai disturbi 
funzionali dell’articolazione temporo-mandibolare, dei muscoli 
masticatori e dei tessuti paradentali dipendenti dalla cosid- 
detta « occlusione traumatica »; 


b) ai principi fondamentali sull'uso degli equivalenti mec- 
canici del sistema masticatorio (articolatori); 


c) alle attuali vedute sulla progettazione, sulle fasi di 
esecuzione e sulle tecniche di laboratorio inerenti alla protesi 
dentaria; 


d) ai materiali impiegati nelle protesi dentarie e loro 


proprietà meccaniche, tecnologiche, estetiche, di durata e di 
costo; 
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e) alla conoscenza ed all'uso degli strumenti e delle ap- 
parecchiature impiegati nei laboratori di protesi dentarie. 


2. — La prova pratica consiste nella esecuzione di una ana- 


lisi tecnica di materie prime ovvero di una odontoprotesi 
finta, nei collaudo di apparecchiature usate nei laboratori 
odontotecnici o nella modellazione in cera di denti su mo- 


delli appositamente preparati. 

Il tema della prova pratica è scelto dal candidato fra ire 
proposti dalla commissione. 

La prova dovrà essere corredata da una relazione che il 
lustri le ipotesi di lavoro, i criteri seguiti, la critica dei risultati 
ottenuti. 

3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti dì cui all’aliegato A 
e con aggiornamento alle tecniche più recenti. 

Il colloquio deve tendere ad accertare la capacità di or- 
ganizzare esercitazioni di laboratori tecnici e scientifici  pre- 
visti per le materie oggetto dell'esame, valutare elaborati, scritti, 
grafici e di esercitazioni di laboratorio. 

Il candidato dovrà dimostrare la sua preparazione sulle 
cognizioni essenziali della scienza dell’educazione, delle tec- 
niche di insegnamento e delle metodologie relative al gruppo 
di discipline tecnico-operative e a quelle specifiche delle  ma- 
terie del concorso. 

4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni con- 
tenute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal can- 
didato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di 
temi proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Componenti anatomici del sistema 
masticatorio e loro funzioni. 

Fisiologia dell’occlusione. 

Dinamica masticatoria - cicli masticatori - equivalenti mec- 
canici del sistema masticatorio. 

Fenomeni meccanici e chimici della digestione. 

L'igiene orale - Protilassi. 

Disturbi funzionali della articolazione tempore-mandibolare 
e dei muscoli masticatori. 

Le malattie della becca. 

Attuali vedute sulla progettazione, sulle varie fasi di esecu- 
zione e sulle tecniche di laboratorio inerenti la protesi den- 
taria. 

Materiali impiegati nelle protesi dentarie e loro proprietà 
meccaniche, tecnologiche, estetiche, funzionali e di durata. 

Strumenti ed apparecchiature impiegati nei laborstori di 
protesi dentaria. 

Cenni sulla implantologia. 

Nozioni di ortopedia dento-maxillo-facciale. 

Norme legislative riguardanti le professioni sanitarie ausi 
1arie, 


macro e microscopici 


CLasse XXXVIII 


IMPIANTI ELETTRICI E COSTRUZIONI 
ELETTROMECCANICHE 


L'esame comprende: una prova scritta, o scritto-grafica, una 
prova pratica, un colloquio e una lezione, 


}. — La prova scritta o scritto-grafica consiste nello svol 
gimento di un tema riguardante impianti di produzione, tra- 
smissione e distribuzione dell'energia elettrica; macchine ed 
apparati per la produzione e utilizzazione dell’energia elettrica, 
criteri per la loro progettazione, calcolazione, tecnologie co- 
struttive e norme di collaudo; materiali impiegati nelle co- 
struzioni elettromeccaniche e loro proprietà meccaniche, elet- 
triche, magnetiche, tecnologiche, organizzazione del lavoro nelle 
officine elettromeccaniche. 


Può essere richiesto che lo svolgimento del tema sia cor- 
redato da disegni redatti sccondo le norme CEI - UNEL - 
UNI. 


Il tema oggetto della prova sarà scelto dal candidato fra 
tre, proposti dalla commissione, relativi agli argomenti com- 
prest nel programma del colloquio. 

I temi saranno formulati in modo da saggiare la prepara- 
zione dei candidati sulle più aggiornate conoscenze tecniche 
e scientifiche, relative agli argomenti predetti. 


2. — La prova pratica consiste nella esecuzione di una @ 
più misure ovvero in una prova di collaudo di macchina @ 
apparecchiatura elettrica, secondo le norme CEI; il tema della 
prova sarà scelto dal candidato fra tre proposti dalla com- 
missione. 

La prova dovrà essere illustrata da una relazione, cven- 
tualmente corredata da ‘disegni e da grafici, che illustri le 
ipotesi di lavoro, i criteri seguiti, la critica dei risultati ot- 
tenuti. 

3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato 
elenco (allegato A) e con gli aggiornamenti alle tecniche più 
recenti; il colloquio deve accertare il possesso dei fondamenti 
scientifici relativi agli argomenti medesimi. 

Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare la cono- 
scenza dei principi generali della scienza dell'educazione, delle 
tecniche di insegnamento, delle metodologié didattiche gene- 
rali relative al gruppo di discipline tecnico-operative nonchè 
a quelle specifiche delle materie del concorso. 

Il candidato deve dimostrare la capacità di organizzare eser- 
citazioni di laboratori tecnici e scientifici previste per le ma- 
ferie oggetto dell’esame, valutare elaborati scritti, grafici e di 
esercitazioni di laborator:0. 


4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal can- 
didato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


PROGRAMAfA DEL COLLOQUIO 


Produzione dell'energia elettrica: impianti idroelettrici - 
Centrali termocicttriche e nucleari - Pile a combustibile - Bat- 
terie solari. 

Apparecchi di manovra e di protezione - Sezionatori ed 
interruttori - Apparecchi di regolazione - Dispositivi e strumenti 
di misura degli impianti di produzione. 

Stazioni di trasformazione: elementi costitutivi e schemi. 

Trasmissione dell'energia elettrica: sistemi di trasmissione 
- Linee elettriche aeree esterne e norme CEI per la loro cse- 
cuzione; 

Distribuzione dell'energia elettrica: reti a media ed a bassa 
tensione - Criteri per il loro calcolo, norme e schemi relativi - 
Cavi elettrici: caratteristiche di impiego e designazione. 

Impianti di illuminazione: grandezze fotometriche - Sor- 
genti di luce - Curve fotometriche - Illuminazione d: interni 
e stradale e metodi di calcolo - Sistemi di regolazione degli 
impianti di illuminazione con mezzi tradizionali ed elettronici. 

Conversione dell’energia elettrica con macchine, raddrizza- 
tori statici e con semiconduttori. 

Impianti di trazione elettrica: linec - motori - 
di alimentazione. 

Impianti elettrochimici. 

I pericoli della corrente elettrica - Impianti 
norme CEI. 

Sistemi di tariffazione dell’energia elettrica. 

Rifasamento degli impianti elettrici, 

Materiali impiegati nelle costruzioni elettromeccaniche: ma- 
gnetici, dielettrici, semiconduttori - Loro proprietà magnetiche, 
elettriche, meccaniche - Designazione. 

Particolarità costruttive dei trasformatori, generatori e mo- 
tori - Criteri di calcolo, con particolare riferimento alle parti 
meccaniche, ai circuiti magnetici, agli avvolgimenti - Disegni 
costruttivi e schemi di avvolgimento. 

Motori elettrici a collettore e speciali. 

Macchine e apparati per la trasformazione di una corrente 
elettrica in altra di differenti caratteristiche. 

Reattori saturabili, amplificatori magnetici, stabilizzatori di 
tensione, trasmettitori sincroni e loro applicazioni nelle co 
struzioni elettromeccaniche ed elettroniche. 

Equilibratura dei rotori. 

Misurazioni, prove e collaudi delle macchine e apparecchia- 
ture elettriche secondo le norme CEI. 


sottostazioni 
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CLasse XXXIX 
INFORMATICA 


L'esame comprende: una prova scritta, un colloquio e una 
lezione. 


1. —. La prova scritta consiste nella risoluzione di un pro- 
blema a scelta del candidato, su tre proposti dalla commis- 
sione di natura sistemistica in termine di stesura delle spe- 
cifiche funzionali (schema di flusso), di definizione di massima 


della struttura e del contenuto degli archivi, di sviluppo ap- 


profondito dell’anaiisi per una parte della procedura, di mi 
nutazione in un linguaggio, a scelta dcl candidato, tra FOR- 
TRAN e COBOL, di uno dei segmenti della procedura preceden- 
temente esamunata. 


2. —. Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'elenco al. 
legato A. 

Esso deve tendere ad accertare la preparazione del candida- 
to con particolare riguardo all'hardware e al software, nonchè 
ar principi della ricerca operativa. 

Il candidato deve dimostrare di conoscere 1 fondamenti 
della scienza dell'educazione e della didattica moderna applica- 
te alla disciplina oggetto del concorso. Egli deve inoltre dimo- 
strare di conoscere adeguatamente le materie alle quali gli 
argomenti compresi nei programmi di informatica necessaria- 
mente si ricollegano. 


3. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni con- 
tenute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal can- 
didato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Concetto di informatica. 

L'informazione - La codifica - Rappresentazione dell’infor- 
mazione sui supporti. 

Sistemi di elaborazione: semi-automatici, automatici, a li 
veilo meccanografico e a livello elettronico. 

Cenni sui sistemi meccanografici,. 

Concetto di problema. 

Algoritmo e suoi teoremi di esistenza. 

Sistemi di elaborazione elettronica - Storia ed origini - 
La loro evoluzione nei tempi fino alle recenti generazioni. 

Configurazione dell’elaboratore elettronico: l’unità centrale 
e le unità periferiche di input e di output - Unità terminali. 

L'aritmetica binaria (sistema binario puro e sistema semi- 
binario o binario decimaie). 

Sistema esadecimale. 

Le memorie - Classificazione di esse - Sistemi di rappre- 
sentazione dei dati delle memorie. 

Le procedure; sezionamenti elettronici di procedure e loro 
algoritmo risolutivo, ossia il programma - Il programma come 
serie di istruzioni e logica di esecuzione dello stesso. 

Diagrammi - Esemplificazione. 

Minutazione con l'impiego dei linguaggi. 

Sistemi operativi. 

Le tavole di decisione nell'analisi dei problemi. 

Organizzazione aziendale e tecniche di gestione (gestione 
dei magazzini, servizi commerciali, gestione del personale, con- 
tabilità). 

Teoria e metodi dell’ottimizzazione. 

La teoria delle code. 

Tecniche reticolari (PERT, ALTAI, ecc.). 

Simulazione. 

Programmazione lineare applicata a problemi vari (di tra- 
sporto, di assegnazione, ecc.). 

Time sharing - Multiprogrammazione. 

Previsione di futuri impieghi degli elaboratori. 


CLasse XL 


ITALIANO, LATINO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, 
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA 


L'esame comprende due prove scritte, un colloquio ed una 
lezione. 

1. — Prova scritta di italiano. 

La prova consiste nello svolgimento di un tema letterario 
o storico su argomento compreso nel programma del colloquio, 
scelto dal candidato fra quattro proposti, dei quali due di 
argomento letterario e due di argomento storico. 

La durata della prova è fissata in otto ore. 


2. — Prova scritta di latino. 


La prova consiste nella traduzione in italiano di un brano 
di autore latino. 
Anche per questa prova la durata è fissata in otto ore. 


3. — Colloquio. 

Il colloquio consta di parti distinte, corrispondenti alle ma- 
terie della. classe di esame e, nella cornice della conoscenza 
generale delle materie medesime, si svolge in particolare sul 
programma che segue, La commissione peraltro potrà accer- 
tare la capacità del candidato di opcrare gli opportuni colle- 
gamenti e richiami fra gli argomenti delle diverse materie, in 
quanto se ne offra la possibilità. 

Con riferimento alle singole materie della classe d'esame, 
il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della biblio- 
grafia essenziale, con speciale riguardo alle principali opere di 
consultazione. In particolare per la storia il candidato dovrà 
dimostrare di avere conoscenza delle principali fonti. 

AI termine del colloquio, la commissione sottoporrà al can- 
didato un elaborato scolastico di italiano o di latino per la 
immediata correzione e discussione con la commissione mede- 
sima. 


4. — Lezione. 

Al candidato verrà proposto il giorno precedente il collo- 
quio, un argomento di prova pratica didattica, che comporti 
la risoluzione di un problema di carattere didattico riferito 
ad una situazione reale, quale si può di fatto verificare nel pro- 
cesso insegnamento-apprendimento. 

Ii candidato deve esporre alla commissione il modo con 
cui ha esaminato il problema e come si propone di presentare 
la trattazione dell'argomento agli alunni, avvalendosi, se del ca- 
su, dell’uso di sussidi didattici. 

Nella valutazione della prova, la commissione avrà partico- 
lare riguardo alla capacità di sintesi dimostrata dal candidato, 
alla chiarezza di idee ed allo spirito di concretezza nonchè alla 
conoscenza dei principi fondamentali che regolano l'azione me- 
todologica e didattica. 


PROGRAMMA DEL COLLOQUIO 
Italiano. 


a) I problemi della didattica dell’italiano a livello di scuola 
media, Il programma dell'insegnamento dell’italiano anche in re- 
lazione alle avvertenze. 


I libri di testo. Biblioteche di istituto e di classe. Lettera- 
tura giovanile. Metodologia e strumenti delle «ricerche » degli 
alunni, 


b) Svolgimento storico della letteratura italiana. 


Problemi fondamentali della linguistica moderna e contem- 
poranea. 
L'integrazione dell'italiano con elementari conoscenze di la- 
tino, confronti di strutture, di lessico e di civiltà. 
Questioni di metrica e di stilistica. 
c) Interpretazione e commento di passi delle seguenti ope- 
delle quali il candidato dovrà avere conoscenza dirttta: 
I poemi omerici, l’Eneide e la Chanson de Roland in 
traduzioni italiane classiche e contemporanee; 
Alighieri: La Divina Commedia, almeno 15 canti per ogni 
cantica; 
Petrarca: Il Canzoniere (non meno di 20 componimenti, 
di cui 5 canzoni); 
Boccaccio: Il Decamerone, non meno di 20 novelle; 
Machiavelli: Il Principe e larga scelta dalle altre Opere; 
Ariosto: L'Orlando Furioso, scelta di almeno 15 canti; 
Tasso: La Gerusalemme Liberata, scelta di almeno 10 canti; 
Parini: larga scelta di passi del Giorno e tra le Odi (non 
meno di 5); 
Alficri: una tragedia; 
Goldoni: una commedia; 
Foscolo: Odi, Sonetti, I Sepolcri e passi delle Grazie, scel 
ta delle prose; 
Manzoni: Inni Sacri; Odi; Adelchi ovvero il Conte di Car- 
magnola; I Pro:nessi Sposi; 
Leopardi: Canti scelti (non meno di 20), Operette Morali 
(almeno. 5); 
Carducci: scelta di poesie (almeno 15); 
Pascoli: scelta di poesie (almeno 20); 
Verga: almeno un romanzo; 
D'Annunzio: scelta di liriche (almeno 10); un romanzo o 
scelta di novelle; una tragedia; 
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Pirandello: scelta di novelle (almeno 15) o un romanzo. 
Tcatro: almeno due opere; 

Narrativa contemporanea (Palazzeschi, 
Moravia. Pavese ecc.); 

Poesia contemporanea (Saba, Cardarelli, Ungaretti, Monta- 
le, Quasimodo, ecc.); 

Tre opere straniere a scelta. 

d) Bibliografia ragionata sui principali argomenti del pro- 

gramma. 


Svevo, Bacchelli, 


Latino. 


a) I problemi della didattica del latino a livello di scuola 
media. 

Il programma dell'insegnamento del latino anche in relazio- 
ne alle avvertenze. 

I libri di testo. Biblioteche di istituto e di classe, Metodo- 
logia e strumenti delle « ricerche » degli alunni. 

b) Linee essenziali di svolgimento della letteratura latina, 
con particolare riguardo agli autori indicati nella lettera c) 
norichè a Plauto, Terenzio, Lucrezio, Catullo, Livio, Tacito. Con- 
fronto dei principali aspetti della vita del mondo romano e del 
mondo moderno. 

Grammatica (morfologia e sintassi). Prosodia. Mctrica: esa- 
metro e pentametro. 

c) Traduzione e commento di passi scelti dalle opere di: 

Cesare (almeno 2 libri); Orazio; Tibullo; 
Cicerone (quattro orazioni) e scelta dalle Lettere; 
Sallustio: Bellum Catilinae; 

Virgilio: Eneide (quattro libri); 

Seneca: passi delle Opere; 

Agostino: passi dalle Confessioni. 

d) Bibliografia ragionata sui principali argomenti del pro- 
gramma. 


Sturia ed educazione civica. 


a) ! problemi della didattica della storia e della educazione 


civica, a livello di scuola media. Il programma dell'insegnamento |. 


del'a storia e dell'educazione civica anche in relazione alle 
avverlenze. 

I tibri di testo. Biblioteche di Istituto e di classe. Metodo- 
logia e strumenti per le «ricerche» degli alunni. L'uso del do- 
cumento. 

b) Le civiltà mediterranee. 

c) Civiltà greca e civiltà romana (organizzazione politica, 
società, economia, lavoro, vita morale, intellettuale e religiosa). 

d) Il Cristianesimo. Organizzazione della Chiesa. Papato ed 
linpero, 

e) Il Feudalesimo e gli Stati feudali: economia e forme di 
vita sociale e politica. 

f) IH Comune. L'organizzazione artigiana. Le nuove strutture 
ecunomiche e politiche. 

8) La civiltà del Rinascimento. Viaggi, scoperte, invenzioni 
e loro conseguenze. 

h) Riforma e Controriforma. 

1) La nascita dello Stato moderno in Europa. L'origine del 
regime parlamentare in Inghilterra. 

1) La rivoluzione industriale in Inghilterra; Ia rivoluzione 
americana; la rivoluzione francese, il periodo napoleonico e le 
loro conseguenze nei secoli XIX e XX. 

m) L'Europa e particolarmente l’Italia dal 1815 al 1918. 

n) I principali problemi economici, politici, sociali del mon- 
do dal 1919 ad oggi, con particolare riferimento all'Italia. Orga- 
nismi della cooperazione internazionale. 

o) La Resistenza. La Costituzione: lettura integrale del testo 
e analisi dei princìpi ispiratori. 

p) Conoscenza degli altri argomenti che formano oggetto 
de! programma di educazione civica per la scuola media. 

a) Bibliografia ragionata sui principali argomenti del pro- 
gramma. 


Geografia. 


a) I problemi della didattica della geografia a livello di 
scuola media. Il programma dell’insegnamento della gcografia 
anche in relazione alle avvertenze. 

I libri di testo. Biblioteche di Istituto e di classe. Metodo- 
logia e strumenti delle ricerche degli alunni. L’uso delle carte 
geografiche e degli altri sussidi didattici. 

b) Cenni di storia delle conoscenze geografiche dall'età gre- 
ca al giorni nostri. 


c) Fattori naturali e storici interagenti nella definizione del 
paesaggio geografico. 

d) Elementi di cosmografia: l'Universo. Il sistema solare, 
In Terra e la Iuna (forme, dimensioni e movimenti), eclissi 
solari e lunari. Le stagioni, la misura del tempo. 

e) La rappresentazione della terra: globi, carte geografiche 
o topografiche, plastici, diagrammi, cartogrammi, profili e altre 
carte speciali. 

f) Il paesaggio naturale: manifestazioni di attività endogena 
(orogenesi, vulcanismo, sismi, bradisismi); manifestazioni di atti- 
vità esogena: 1) l'atmosfera e i suoi fenomeni, elementi e fat- 
torì del clima, classificazione dei climi; 2) l’idrosfera, il mare 
e i suoi movimenti, i ghiacciai, i laghi e le acque continentali, 
azione morfologica delle acque. 

g) Le formazioni vegetali e loro distribuzione. Le faune. 

h) Geografia umana: razze, lingue, religioni, e loro distribu- 
zioni; le grandi zone agricole, minerarie ed industriali della su- 
perficie terrestre; le vie di comunicazione e i commerci; in- 
{luenza dell'ambiente sullo sviluppo e le differenziazioni dei 
gruppi umani e delle forme di vita; gli insediamenti umani e 
loro caratteristiche; lo svolgimento del processo di urbanizza- 
zione in dipendenza dell'evolversi della strutturazione economi- 
ca e sociale. 

i) L'Italia: condizioni fisiche, antropiche ed economiche ge 
nerali. 

1) Geografia dei singoli Stati europei. I continenti extra- 
europei: condizioni fisiche, antropiche, economiche e politiche 
generali. 

m) I movimenti migratori italiani all’interno e all’estero: i 
più importanti problemi socio-economici del mondo attuale, 
con particolare riguardo all'Italia. 

n) Esplorazioni e scoperte geografiche. I grandi viaggiatori, 
con particolare attenzione agli italiani. 

o) Bibliografia ragionata sui principali argomenti del pro- 
gramma. 


Crasse XLIII 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 
L'esame comprende: 
1) due prove scritte; 
2) un colloquio; 
3) una lezione. 
1. — Le prove scritte sono duc, da compiersi ciascuna in 
sei ore. Esse consistono in: 
i) Versione dalla lingua straniera di un brano di prosa 
contemporanea dell'estensione di circa quaranta linee e relativo 


commento (linguistico, o critico-metodologico o storico-lettera- 
rio etc. a scelta del candidato) in lingua straniera. 


2) Composizione nella lingua straniera su un argomento 
relativo ad aspetti o problemi (letterari, storici, socio-economi- 
ci) della civiltà del Paese straniero, fra due proposti dalla com- 
missione. 


2. — Nel colloquio il candidato deve dimostrare: 

a) di saper parlare con spigliatezza, proprietà e buona 
pronunzia la lingua straniera; 

b) di conoscere dalle origini ai nostri giorni, con precisi 
riferimenti interdisciplinari, Ja storia della letteratura del Paese 
straniero e la relativa civiltà nei suoi aspetti storici, geografici, 
economici e sociali; 

c) di avere conoscenza diretta di almeno due delle opere 
più significative di otto fra gli autori maggiormente rappresen- 
tativi delle correnti letterarie dei vari secoli (di cui almeno 
uno compreso nel periodo dal medio evo al rinascimento); 

d) di conoscere, attraverso la lettura di una o più opere 
fondamentali, la problematica di due autori contemporanei che 
presentino un interesse storico, economico, sociologico; 

e) di essere al corrente della bibliografia critica essenziale 
italiana e straniera relativa agli autori scelti; 

f) di essere in grado d'’interpretare filologicamente e stori- 
camente un brano tratto dalle opere presentate; 

g) di saper tradurre a prima vista nella lingua straniera 
due brevi brani di prosa italiana moderna, l'uno di argomento 
letterario e storico, l'altro di argomento economico, scientifico 
e tecnico-professionale. 
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La lezione, da impostare secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà cstratta a sorte dal candidato, 
il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi pro- 


posti dalla commissione, riguardanti la lingua e la civiltà del: 


Paese straniero oggetto del concorso. 


Casse XLV 


LINGUA E LETTERE ITALIANE NEGLI ISTITUTI D'ISTRU- 
ZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON LINGUA 
D'INSEGNAMENTO TEDESCA 


L'esame consta di una prova scritta, un colloquio e una 
lezione. 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra due, proposti dalla commissione, rela- 
tivi alla valutazione critica di un autore e di un movimento 
della letteratura italiana. Nello svolgimento il candidato metterà 
in luce con quali metodi e con quali criteri didattici presenterà 
l'argomento in parola per suscitare l'interesse di alunni di lin- 
gua tedesca. 


Il colloquio verte sulle materie oggetto del programma, con 
particolare riferimento agli argomenti, di cui all'allegato elenco 
(allegato A). - 

Peraltro nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di pos- 
sedere una chiara e precisa conoscenza della storia della lette- 
ratura italiana dalle origini ai giorni nostri. 


La lezione sarà impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, e sarà estratta a sorte dal candidato, 
11 giorno precedente il colloquio, entro un gruppo di temi pre- 
parati dalla commissione. 


N.B. — La prova orale dovrà essere svolta interamente in 
lingua italiana. 


Allegato A 


Dante (Divina Commedia, Vita nova). 

Petrarca (Canzoniere, Trionfi). 

Boccaccio (Decamerone e due opere minori a scelta). 

Poliziano (Le Stanze, Rispetti e ballate). 

Ariosto (Orlando Furioso e due commedie a scelta). 

Machiavelli (Il Principe, I Discorsi). 

Tasso (Gerusalemme liberata e una scelta di liriche). 

Parini (Il Giorno e le odi). 

Goldoni (almeno tre commedie). 

Alfieri (tre tragedie, Ia Vita, scelta di liriche). 

Foscolo (Sepolcri, Odi, Sonetti, Ultime lettere di Jacopo 
Ortis, scelta da « Le Grazie »). 

Leopardi (I Canti e le Operette morali). 

Manzoni (Liriche, Tragedie, I Promessi Sposi). 

Carducci, Pascoli, D'Annunzio (larga scelta delle opere poeti- 
che e prose). 

Il candidato deve inoltre dimostrare di conoscere e di saper 
valutare: 

a) gli autori più significativi della letteratura italiana dal 
D'Annunzio ai nostri giorni; 

b) le correnti fondamentali e i più significativi autori della 
letteratura tedesca, si da essere in grado d'informare gli alunni 
su rapporti tra la cultura italiana e quella tedesca attraverso 
1 secoli. 

Sul piano metodologico e didattico il candidato deve mo- 
sirare di saper tenere conto, nello svolgimento della materia, 
dei diversi tipi di scuola e del contributo che le altre discipline 
possono apportare al suo insegnamento; inoltre deve saper ren- 
dere ragione delle scelte da effettuare, nell'ambito dei program- 
mi, per accostare efficacemente la lingua e la cultura italiana 
ad alunni dì madrelingua tedesca. 

E’ inoltre necessario che il candidato dimostri una suffi- 
ciente conoscenza della lingua tedesca. 


CLasse XLVI 
LINGUA STRANIERA 


L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una 
lezione. 

1. — La prova scritta consiste in una versione nella lingua 
straniera di un passo di autore italiano. 

Durata della prova sei ore. E’ consentito l’uso del dizio- 
nar:o bilingue. 
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2. — Il colloquio si svolge nella lingua straniera. 
Il candidato deve dimostrare di saper parlare correttamente 
e con buona pronuncia. Egli dev, altresì, mostrarsi capace di 
tradurre a prima vista ed in forma soddisfacente dall'una al 
l'altra lingua e di commentare nella lingua straniera un testo 
propostogli dalla commissione. 
Il colloquio verte inoltre sui seguenti argomenti: 
a) conoscenza delle metodologie moderne dell’insegnamen- 
to linguistico. Programma d'insegnamento per la scuola media; 
b) sviluppo storico della civiltà dei popoli dei quali si 
insegnerà la lingua e aspetti caratteristici della loro vita attuale; 
c) conoscenza diretta delle maggiori opere di almeno tre 
autori uno dei quali contemporaneo, a scelta del candidato. 
Al termine del colloquio la commissione sottoporrà al can- 
didato un elaborato scolastico per lPimmediata correzione o di- 
scussione con la commissione medesima. 


3. — Lezione. 

AI candidato verrà proposto il giorno precedente il collo- 
quio, un argomento di prova pratica-didattica che comporti la 
risoluzione di un problema di carattere didattico riferito ad 
una situazione reale, quale si può di fatto verificare nel pro- 
cesso insegnamento-apprendimento. 


Il candidato deve esporre alla commissione il modo con cui 
ha esaminato il problema e come si propone di presentare la 
trattazione dell'argomento agli alunni, avvalendosi, se del caso, 
dell’uso di sussidi didattici. 

Nella valutazione della prova, la commissione avrà partico- 
lare riguardo alla capacità di sintesi dimostrata dal candidato, 
alla chiarezza di idee ed allo spirito di concretezza nonchè 
alla conoscenza dei principi fondamentali che regolano l'azione 
metodologica e didattica. 


CLasse XLVII 
MATEMATICA 


L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una 
lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativi 
alle materie comprese nella classe di concorso (allegato A). 


2. — Il colloquio verte sugli argomenti dell'allegato pro- 
gramma (allegato A). 

La lezione, da impostare secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candidato, il 
giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi proposti 
dalla commissione. 


Allegato A 


Elementi di teoria degli insiemi, ordinali e cardinali tran- 
sfiniti. Le antinomie. Le ipotesi del continuo. 


Elementi di logica matematica. 


Nozioni di algebra classica (algebra lineare, equazioni alge- 
briche). 

Elementi di algebra astratta (strutture algebriche, gruppi, 
anelli, corpi, spazi vettoriali). 

Fondamenti di analisi infinitesimale (funzioni, limiti, deriva- 
te, massimi e minimi, infinitesimi e infiniti, differenziali, algo- 
ritmi infiniti, serie di potenze, integrali, lunghezza di una curva, 
equazioni differenziali ordinarie, serie di Fourier, cenni di ana- 
lisi funzionale). 


Elementi di geometria (la geometria secondo il programma 
di Klein, geometria euclidea, affine, proiettiva, curve algebriche 
e superfici algebriche dello spazio ordinario proiettivo, elementi 
della geometria differenziale delle curve e delle superfici dello 
spazio euclideo ordinario, cenno alla geometria riemanniana). 
Elementi di topologia. 


Nozioni sui fondamenti logici della matematica e su altri 
argomenti interessanti particolarmente le matematiche elemen- 
tari (le classi numeriche, i fondamenti della geometria euclidea, 
geometria non euclidea, le trasformazioni elementari e i loro 
gruppi, numeri algebrici e numeri trascendenti, problemi classi- 
i, elementi di teoria dei numeri, teoria delle grandezze e della 
equivalenza, i metodi sintetici per la risoluzione dei problemi 
di geometria piana). 
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Elementi di calcolo delle probabilità, di statistica metodo- 
logica e di matematica finanziaria; cenni sulle applicazioni del. 
la matematica in campo economico ed assicurativo. Cenni sul 
funzionamento e sulle applicazioni degli elaboratori elettronici 
nei vari campi; principi di programmazione. 

Cenni di storia della matematica. 


CLasse XLVITI 
MATEMATICA APPLICATA 


L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una 
lezione. 

1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, rela- 
tivi: 

agli argomenti del .colloquio di cui all'allegato A, 

oppure alla trattazione critica di argomenti aventi caratte- 
re applicativo, 

oppure a un tema avente entrambe le predette caratte. 
ristiche. 


2 — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all’allegato A. 
3. — La lezione, impostata secondo le indicazioni conte- 


nute nelie avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno 
precedente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla 
commissione. 

Allegato A 
tcoria degli insiemi. 
logica matematica. 
di algebra classica. 

Elementi di algebra astratta. 

Fondamenti di analisi infinitesimale (funzioni, limiti, deri- 
vate, massimi e minimi, infinitesimi e infiniti, scrie, integrali, 
lunghezza di una curva, equazioni differenziali, scrie di Fourier, 
cenni di analisi funzionale). 

Elementi di geometria (curve algebriche e superfici alge- 
briche dello spazio ordinario proicttivo, elementi della geome- 
tria differenziale delle curve e delle superfici dello spazio eucli 
dec ordinario). 

Nozioni sui fondamenti. logici della matematica e su altri 
a:gomenti interessanti particolarmente le matematiche elemen- 
tari (gcometria euclidea, geometria non euclidea, le trasforma- 
zioni elementari e i loro grunpi). 

Ricorso alle funzioni discontinue: equazioni alle differenze 
finite, metodo di discretizzazione, modelli matematici generali. 

Elementi di statistica metodolvgica. 

Elementi di calcolo della probabilità (eventi e numeri alea- 
tori, probabilità e distribuzione di probabilità; probabilità su- 
bordinata, indipendenza e correlazione; legge dei grandi numeri, 
tendenza alla distribuzione normale; induzione; nozioni su pro- 
cessi aleatori (tipi più semplici); applicazioni alla teoria delle 
decisioni in condizioni di incertezza (esempi di ricerca opera- 
tiva; valore di un'informazione) e a problemi di induzione 
statistica (collaudi, sequenziali e non; controllo di qualità). No- 
zioni di tcoria dei giochi, come Testa e Croce, (caso poisso- 
mino in teoria delle code, ccc.). 

Applicazioni della matematica in campo economico. Prefe- 
renza, utilità; problemi di massimo e problemi di opiimum 
paretiano. 

Nozioni su qualche teoria o modello o procedimento (equi- 
librio generale, modelli di sviluppo, programmazione linea- 
re, €cc.). 

Matematica finanziaria e problemi connessi (leggi di capi- 
talizzazione, di sconto, tassi equivalenti; rendite certe; ammor- 
tamento in genere, di prestiti, in particolare con obbligazioni). 

Applicazioni assicurative nel campo consueto dell’assicura- 
zione vita e per le assicurazioni in generale; premi puri e cari- 
camenti, riserve matematiche, rischio, riassicurazione; nozioni 
di tecnica delle assicurazioni. 

Modi di funzionamento ed applicazione di calcolatrici elet- 
troniche ed elaboratori di dati (sia per l'esecuzione di calcoli 
che per lavori amministrativi, organizzativi, tecnico-scientifici): 
logica di Boole, principi di programmazione, metodi di itera- 
zione, simulazione. 

Cenni di storia della matematica. 


Elementi di 
Elementi di 
Fondamenti 


CLasse XLIX 
MATEMATICA E FISICA 
L'esame comprende: una prova scritta di matematica; una 


prova scritta di fisica; una prova pratica; un colloquio; una 
1ezione, 


1. — La prova scritta di matematica consiste nello svolgi- 
mento di un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla 
commissione, relativi agli argomenti di matematica del colloquio 
di cui all'allegato A. 

2: La prova scritta di fisica consiste: 

nella trattazione critica di una questione di fisica com- 
presa nel programma del colloquio di cui all'allegato A; 

ovvero nella risoluzione di un problema di fisica riguar- 
dante gli argomenti pure compresi nell'allegato A; 

ovvero nello svolgimento di un tema comprendente en- 
trambi i tipi delle succitate prove. 

3. — La prova pratica consiste nella esecuzione di una 
esperienza di fisica riguardante o la dimostrazione di un fe- 
nomeno fisico o la misura di una grandezza fisica o la verifica 
di una legge. . ) 

‘ La prova deve essere corredata da una relazione che illustri 
i principi fisici sui quali si fondano i metodi applicati, il fun- 


izionamento delle apparecchiature scelte ed i motivi della loro 


utilizzazione e degli strumenti di misura impiegati. 

4. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato 
elenco. Ii 

5. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione, 


Allegato A 
MATEMATICA 


Elementi di teoria degli insiemi, ordinali e cardinali tran- 
sfiniti. Le antinomie. Le impotesi del continuo. 

Elementi di logica matematica. 

Nozioni di algebra classica (algebra lineare, equazioni alge- 
briche). 

Elementi di algebra astratta (strutture algebriche, gruppi, 
anelli, corpi, spazi vettoriali). 

Fondamenti di analisi infinitesimale (funzioni, limiti, deri- 
vate, massimi e minimi, infinitesimi e infiniti, differenziali, algo- 
ritmi infiniti, serie di potenze, integrali, lunghezza di una curva, 
equazioni differenziali ordinarie, serie di Fourier, cenni di ana- 
lisi funzionale). 

Elementi di geometria (la geometria secondo il programma 
di Klein, geometria euclidea, affine, proiettiva, curve algebriche 
e superficie algebrica dello spazio ordinario proiettivo, elementi 
della geometria differenziale delle curve e delle superfici dello 
spazio cuclideo ordinario, cenno alla geometria riemanniana). 
Elementi di topologia. 

Nozioni sui fondamenti logici della matematica c su altri 
argomenti interessanti particolarmente le matematiche elemen- 
tari (le classi numeriche, i fondamenti della geometria euclidea, 
geometria non euclidea, lc trasformazioni elementari e i loro 
gruppi, numeri algebrici e numeri trascendenti, problemi classi- 
ci, elementi di teoria dei numeri, teoria delle grandezze e della 
equivalenza, i metodi sintetici per la risoluzione dei problemi 
di geometria piana. 

Elementi di calcolo delle propabilità, di statistica metodo- 
logica e di matematica finanziaria; cenni sulle applicazioni della 
matematica in campo economico ed assicurativo. 

Cenni sul funzionamento e sulle applicazioni degli elabo- 
ratori elettronici nei vari campi; principi di programmazione, 

Cenni di storia della matematica. 


FISICA 


Grandezze fisiche e loro misura. 


Grandezze fisiche: definizione operativa e costrutto teori- 
co - Misura delle grandezze fisiche - Errori di misura - Stru- 
menti di misura - Interazione tra osservatore e sistema osscr- 
vato. 


Meccanica. 


Vettori - Cinematica - I principi della dinamica - Riferimenti 
inerziali, principio di relatività - Dinamica del sistema solare - 
Meccanica del corpo rigido - Limiti della meccanica newtoniana 
per grandi velocità - Cinematica relativistica - Principio di con- 
servazione dell'energia meccanica - Conservazione della quantità 
di moto e del momento della quantità di moto - Dinamica 
relativistica. 


Proprietà macroscopiche dei corpi. 


Elasticità - Propagazione delle onde elastiche - Acustica - 
Statica e dinamica dei fluidi, 
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I campi. 


Concetto di campo come superamento dell’azione a distan- 
za - Campo gravitazionale - Campo elettrico nel vuoto e nella 
materia - Elettrostatica - Conservazione della carica - Campo ma- 
gnetico nel vuoto e nella materia - Cenno sulle forze nucleari. 


1ermodinamica. 


Punto di vista macroscopico nello studio dei fenomeni fi- 
sict - Calore - Temperatura - Cambiamenti di stato - Propaga- 
zione del calore - Funzioni termodinamiche - Il I e il Il prin 
cipio della termodinamica - Entropia - Il III principio della 
termodinamica. 


Termodinamica statistica. 


Punto di vista microscopico nello studio dei fenomeni fisici 
- Teoria cinetica del gas ideale - Statistica di Boltzman - Princi. 
pio di equipartizione dell'energia - Moto browniano e misura 
del numero di Avogadro - Statistica e teoria dei quanti; corpo 
‘nero, calori specifici dei solidi - Entropia e probabilità. 


Ottica. 


Propagazione della luce - Velocità della luce - Riflessione 
e rifrazione della luce - Lenti - Occhio - Strumenti ottici - 
Interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce - Spettro- 
scopia - Potere risolutivo - Sorgenti di luce: caratteristiche e 
impiego del laser. 


Eiettromagnetismo. 


Correnti elettriche continue - Campo magnetico di una cor: 
rente - Azione di un campo magnetico su una carica: forza 
di Lorentz - Induzione elettromagnetica - Le equazioni di Max- 
well - Onde elettromagnetiche - Natura elettromagnetica della 
luce - Correnti alternate - Produzione e trasporto dell'energia 
elettrica a distanza Radio Televisione. 


La carica elementare. 


Elettrolisi - Carica dello ione monovalente - Corrente elettri- 
ca nei gas - Raggi catodici - Effetto termoelettronico - Moto 
di una carica in campo elettrico e in campo magnetico - Tubi 
elettronici - Oscilloscopio Misura della carica specifica del- 
l'elettrone - Esperienza di Millikan - Massa a riposo dell’elettro- 
ne - Variazione della massa dell'elettrone con la velocità’ - Spin 
e momento magnetico dell'elettrone. 


Struttura dell'atomo. 


Effetto Zeeman - Modelli di Thomson e di Rutherford - 
Diffusione di particelle alfa da parte di nuclei - Impossibilità 


della fisica classica di spiegare lo spettro dell'atomo di idro. 


geno - Effetto fotoelettrico - Effetto Compton - Esperienza di 
Franck ed Hertz - Modello di Bohr per l'atomo di idrogeno - 
Esperienza di Stern e Gerlach - I numeri quantici - Principio 
di Pauli - Sistema periodico degli elementi - Spettri dei raggi X 


Meccanica quantistica. 


Limiti del modello Bohr - Onde e corpuscoli; diffrazione 
degli elettroni - Lunghezza d'onda associata di De Broglie - 
Principio di indeterminazione - Equazione di Schrodinger - I 
livelli energitici come autovalori. 


Fisica degli stati condensati. 


Molecole - Cristalli - Conduttori - Semiconduttori - 
sistor. 


Tran- 


Fisica nucleare. 


Protoni e neutroni - Struttura del nucleo - Energia di le- 
game - Radioattività - Reazioni nucleari e loro bilancio energe- 
tico - Fissione e fusione - Reattori nucleari - Acceleratori di 
particelle - Isotopi radioattivi - Le particelle elementari - Metodi 
di rivelazione di particelle e fotoni. 


CLasse L 


MATEMATICA, OSSERVAZIONI ED ELEMENTI 
DI SCIENZE NATURALI 


L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una 
lezione. 


a) La prova scritta, della durata di sei ore, deve svolgersi 


su di un argomento a scelta del candidato fra sei che gli sono: 


proposti: due di matematica, due di scienze naturali e due di 
fisica o di chimica. Gli argomenti dovranno essere scelti fra 
quelli previsti per il colloquio. 


b) I colloquio, per la matematica, verte sugli argomenti 
del sottoindicato programma. 
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Per le osservazioni ed elementi di scienze naturali, il can- 
didato sosterrà 11 colloquio, nel quadro di una conoscenza uni- 
taria, ordinata e sintetica del mondo che ci circonda e dei suoi 
fenomeni e della didattica della materia nella scuola media su 
argomenti di zoologia, botanica, fisica, chimica, mineralogia, con- 
nesse ed attinenti agii argomenti del sottoindicato programma. 

Il colloquio dovrà tendere in particolare ad accertare la 
capacità di osservazione del candidato, nonchè a rilevarne le 
attitudini alla sperimentazione. 

La commissione, mentre accerterà il possesso da parte di 
tutti i candidati della preparazione necessaria per svolgere 
adeguatamente l'insegnamento della matematica, osservazioni 
ed elementi di scienze naturali nella scuola media, al fine di 
una completa valutazione della formazione culturale dei can- 
didati medesimi, orienterà il colloquio tenendo conto nella 
scelta degli argomenti del corso di studi svolto dai candidati 
per il conseguimento delia laurea. 

Al termine del colloquio sarà sottoposto al candidato un 
elaborato scolastico di matematica o di scienze naturali per 
l'immediata correzione e la discussione con la commissione. 

c) Lezione. Al candidato verrà proposto il giorno prece- 
dente il colloquio un argomento di prova pratica didattica. che 
comporti la risoluzione di un problema di carattere didatt'co 
riferito ad una situazione reale, quale si può di fatto verificare 
nel processo insegnamento-apprendimento. 

Il candidato deve esporre alla commissione il modo con 
cui ha esaminato il problema e come si propone di presentare 
la trattazione dell'argomento agli alunni, avvalendosi, se del 
caso, dell’uso di sussidi didattici, 

Nella valutazione delia prova, la commissione avrà partico 
lare riguardo alla capacità di sintesi dimostrata dal candidato, 
alla chiarezza di idee ed allo spirito di concretezza nonchè 
alla conoscenza dei principi fondamentali che regolano l’azione 
metodologica e didattica. 


MATEMATICA 

Problemi didattici relativi all'insegnamento della matema- 
tica e delle osservazioni ed elementi di scienze naturali nella 
scuola media. 

1) Insiemistica: insiemi, sottoinsiemi, intersezione, unione, 
differenza prodotto cartesiano. Relazione di equivalenza e d’or- 
dine. Strutture algebriche: gruppoidi, semigruppi, gruppi, anelli, 
corpi, campi. 

2) Numeri naturali e successive estensioni fino ar numeri 
reali. Operazioni relative. Cenni sui numeri complessi. Sistemi 
di numerazione a base qualunque e in particolare a base deci- 
male, binaria, quinaria. Calcoli approssimati. 

3) Teoria dei numeri: divisibilità, numeri primi, scomposi- 
zione in fattori primi, massimo comun divisore e minimo co- 
mune multiplo. 

4) Sistemi di equazioni lineari e cenni sui determinanti. 

5) Funzioni esplicite di una variabile reale. Limiti di fun- 
zioni continue. Derivate, integrali e loro significato geometrico 
e fisico. Massimi, minimi, flessi. Concavità. Asintoti. Applica- 
zioni allo studio delle curve piane. 

6) Le coniche dal punto di vista elementare con i metodi 
della geometria analitica. 

7) una presentazione assiomatica della geometria elemen- 
tare. Cenni sulle geometrie non euclidee. 

8) Equivalenza delle figure piane e cenni sulla equivalenza 
delle figure solide. 

9) Le trasformazioni geometriche elementari. 


OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI 


Botanica e zoologia - Organismi e anorganismi, costituzione 
degli organi e gli apparati della vita vegetativa dell'uomo, degli 
animali e delle piante destinati alla conservazione dell'individuo 
ed alla propagazione della specie. 

Principi di genetica. Gli organi della vita di relazione. Ele- 
menti di microbiologia, microrganismi utili e nocivi. 

Elementi di ecologia; gli organismi e l’ambiente. L'ambiente 
fisico e biologico; fattori che li determinano. 

Relazioni fra esseri viventi; varie forme di parassitismo e 
simbiosi e loro effetti. 

Problemi metodologici concernenti le osservazioni condotte 
sugli aspetti morfologici e fisiologici delle piante e degli ani- 
mali più comuni. 

Semplici esperienze sui più importanti fenomeni fisiologici 
degli organismi vegetali ed animali, loro predisposizione, svol- 
gimento, presentazione. 

Criteri fondamentali per la classificazione degli animali e 
delle piante. 
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Chimica - Elementi e composti chimici indispensabili per 
la conoscenza dei fenomeni biologici e geo-mincralogici. Rea- 
zioni chimiche e leggi che le regolano. Composti inorganici ed 
organici piu importanti. Semplici esperimenti di chimica inor- 
ganica, loro preparazione, svolgimento, presentazione. 

Mineralogia - Minerali. rocce e fossili piu importanti per 
la conoscenza della costituzione della crosta terrestre e della 
storia della terra. 

Composizione chimica e proprictà fisiche dei minerali e 
rocce piu comuni, Riconoscimento pratico delle più importanti 
speciv minerali. Problemi metodologici concernenti le osserva- 
zioni condotte sulla morfologia e le proprietà fisiche e chimiche 
dei minerali e delle rocce. 

Agenti di trasformazione della superficie terrestre e loro 
Qqui0ne. 

FISICA 

Cinematica: moti e loro composizione - Le forze - Concetti 
e principi della dinamica - Macchine semplici - Gravità e gra- 
vitazione - Pendolo - Lavoro ed energia Forza centrifuga 
Attrito - Proprietà generali dei fluidi - Principio di Pascai - 
Principio di Archimede - Pressione atmosferica. 

Temperatura e quantità di calore - Dilatazione termica dei 
solidi e dci liquidi - Dilatazione dei gas - Propagazione del ca- 
lore - Cambiamenti di stato - Termodinamica - Funzionamento 
delle macchine termiche. 

Produzione e propagazione dei suono - Caratteri distint:vi 
del suono - Risonanza e battimenti - Interferenza. 

Propazazione rettilinea della luce - Specchi piani è curvi - 
Rifrazione ce riflessione totale - Lenti - Strumenti ottici - Le 
diverse tcorie sulla natura della luce - Colori - Raggi infrarossi 
ed ultravioletti. 


Principi di elettrostatica e di magnetostatica - Magnetismo ; 


terresire - Corrente elettrica - La pila di Volta - Resistenza clet- 
trica - Effetti termico, chimico e magnetico della corrente - Elet- 
trocalamita ed applicazioni - Induzione elettromagnetica - Cor. 
renti alternate - Alternatori - Dinamo - Motori Elettrici - Cenni 
sulle centrali clcttriche - Trasformatori statici - La corrente 
elettrica nei gas - Cenni sulla generazione e propazazione delle 
onde elettromagnetiche . Cenni sulla struttura della materia. 

Semplici esperienze sui più importanti fenomeni fisici, loro 
preparazione, svolgimento e presentazione. 


Classe LI 
MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2" GRADO 


L’oame consta di una prova scritta, un colloquio e una 
lezione. 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre, proposti dalia commissione, rela. 
tivi alla lingua e letteratura italiana, alla storia ed educazione 
civica, alla geografia. 

Il colluguio verte sulle materie ogselto del concorso, con 
particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato clenco, 
allesato A. 

La lezione sarà impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle Avvertenze generali, e sarà estratta a sorte dal candidato 
il giorno precedente il colloquio entro un gruppo di temi pre- 
parati dalla commissione. 

Allegato A 
ITALIANO 


Premessa metodologica 


Il concorso tenderà a verificare non solo il grado di cul 
tura specifica ma anche il tipo di cultura (orientamenti e me- 
todi) di cui è in possesso il candidato, cercherà cioè di verifi 
care se 11 candidato ha un tipo di cultura filologico-storico- 
letteraria corrispondente alle esigenze dei giovani, se è capace 
di attualizzare il passato e di storicizzare il presente, di rica- 
vare dalla realtà sollecitazioni socio-culturali piuttosto che ca- 
lare nella realtà strutture socio-culturali precostituite; questo, 
nel presupposto che ogni struttura culturale ha un senso in 
quanto ha una sua precisa collocazione, e nel caso dell’inse- 
gnante non può che essere la sua scuola, in concreto i suoi 
alunni, « uomini interi » che portano con sè una serie di esigenze. 

A questo scopo il candidato curerà il più possibile gli ag- 
ganci e 1 coordinamenti fra le varie materie della sua classe di 
concorso, cioe in pratica coglierà la possibilità di raccordo di 
ciascuna materia con le altre, e contemporaneamente, sempre 
in vista del suo lavoro socio-culturale d’insegnante, cercherà 
di chiarire il senso di una prospettiva storica non freddamente 
sistemata e distribuita attraverso i secoli, ma sempre più ana- 
litica e circostanziata a mano a mano che ci si avvicina al nostro 


tempo, il che vuol dire accentuare l'interesse per i fenomeni 
storico-socio-culturali relativi ai secoli più vicini a noi. 

Il colloquio si svolgerà intorno a testi letterari, documenti 
storici o situazioni storico-antropiche precise, secondo le scelte 
fatte dal candidato o all’interno oppure in tutto o in parte allo 
esterno degli argomenti sopra indicati, in ogni caso tenendo 
presente che la scelta deve essere fatta non in astratto, ma 
conformemente alle esigenze della classe di concorso e al cri 
terio della interdisciplinarità. D'altra parte il candidato dovrà 
dimostrare in ogni momento del colloquio di saper ricondurre 
il suo discorso alle matrici storico-antropiche e letterarie, per- 
chè è a conoscenza delle linee fondamentali della civiltà lette- 
raria e della storia in Italia e in Europa. 

I candidati sono tenuti a presentare almeno 10 argomenti, 
dei quali due devono riferirsi rispettivamente alla cultura let- 
teraria dell'Ottocento e del Novecento e gli altri scelti, uno per 
secolo, dal XII al XVIII. 

Il programma dettagliato sarà presentato dal candidato alla 
commissione esaminatrice al momento delle prove scritte. 


Argomenti indicativi 


1. Storia, cultura, società nella prosa dei secoli XIII e XIV. 

2. Origini e sviluppi della letteratura religiosa nci secoli 
XIII e XIV (da S. Francesco a S. Caterina da Sicna). 

3. Società, cultura e arte del Medioevo attraverso la let- 
tura della Divina Commedia. 

4. I mondo antico in Dante, con particolare riferimento ai 
personaggi trasfigurati dall'allegoria nella Divina Commedia. 

5. Aspetti della socictà e della cultura del Trecento attra- 
verso le opere dcl Petrarca e del Boccaccio. 

6. Dal preumanesimo del sec. XIV agli sviluppi dell'uma- 
nesimo nel sec. XV come grande fenomeno culturale nei suoi 
vari aspetti anche sociali e artistici. 

7. La vita fiorentina del Quattrocento attraverso le cro- 
nache e le opere letterarie più significative. 

8. Umanesimo e Rinascimento nella critica storico-letteraria. 

9. Individuo e società nella storia attraverso le opere del 
Machiavelli e del Guicciardini, con particolare riferimento al 
problema dei rapporti fra eiica e politica. 

10. Gli sviluppi della storiografia dal Rinascimento al Vico. 

Il. La poesia eroico-cavalleresca come componente carat- 
teristica del mondo rinascimentale dal Pulci al Tasso. 

12. Il Bembo, il Castiglione e le principali corti 
nel Cinquecento. 

13. Il teatro italiano nel Rinascimento (lettura di almeno 
cinque opere). 

14. Manierismo e formalismo artistico-letterario nella crisi 
del Rinascimento. 

15. Caratteri della satira letteraria e politica nel Seicento 
(Tassoni, Boccalini, Rosa). 

16. I} Barocco nei suoi vari aspetti culturali e artistici. 

17. Dalla « commedia dell'arte » al Goldoni. 

18. L'iluminismo come grande fenomeno culturale nei suoi 
vari aspetti sociali, filosofici, letterari e artistici con parti 
colare riferimento alle accademie e alle riviste (« Il Caffè », « La 
Frusta letteraria », ccc.). 3 

19. Il ruolo etico e civile dei principali esponenti dell’Il- 
luminismo italiano (Parini, Alfieri, Verri, Beccaria, Genovesi). 

20. La polemica sulla letteratura dialettale attraverso let- 
ture dirette di testi letterari o storici. 

21. Cultura e società nella polemica classico-romantica (co- 
noscenza diretta dei documenti e dei testi relativi all’argo- 
mento, specialmente di Giordani, Leopardi, Cattaneo). 

22. Romanticismo europeo e romanticismo italiano nei suoi 
vari aspetti sociali e culturali. 

23. Le diverse concezioni politiche e ideologiche del Risor- 
gimento italiano attraverso le voci degli esponenti più si- 
gnificativi. . 

24. Il Romanticismo come età dei miti: leroe e il popolo; 
la poesia lirica c la letteratura popolare nella prima metà del- 
l'Ottocento. 

25. Il filone realistico nella cultura italiana dell'Ottocento: 
il romanzo storico, le memorie, gli epistolari. 

26. Il classicismo illuministico nell'Ottocento 
particolare riferimento al Foscolo e al Leopardi. 

27. La questione della lingua nei suoi riflessi letterari € 
sociali durante il corso dell'Ottocento. 

28. Spiritualismo e materialismo come alternativa caratte 
rizzante il secolo XIX. 

29. Società e cultura nell’età positivistica (conoscenza di- 
retta di manifesti, dichiarazioni, programmi dall'ultimo De 
Sanctis, al Verga e al Capuana). i 


italiane 


italiano con 
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30. La cultura e la socictà dell'Ottocento attraverso un 
campione di pubblicazioni periodiche (riviste, giornali). 

31. L'esigenza del reale nella seconda metà dell'Ottocento 
con particolare riferimento all'opera del Carducci e del Verga. 

32. Analisi e significato del Decadentismo come età di 
crisi spirituale e culturale nelle opere di Fogazzaro, Pascoli, 
D'Annunzio, Pirandello, Svevo. (Nota: l'argomento dovrebbe 
essere trattato distintamente per ciascun autore). 

33. L'intellettuale di fronte alla società industriale: inte- 
grazione o disagio (gli Scapigliati, De Amicis, i crepuscolari, 
1 futuristi). 

34. Decadentismo e libertà. 

35. La nuova poesia e il rapporto col reale: 
Montale. 

36. La frantumazione dell'individuo nella narrativa o nel 
teatro del primo Novecento. 

37. La società e la cultura italiana del primo Novecento 
attraverso le principali riviste fiorentine (il « Leonardo», le 
due « Voci», l'« Unità », « Lacerba »). 

38. Le poetiche ermetiche e le loro fonti, il post-ermetismo 
avanguardistico nei suoi aspetti socio-culturali. 

39. Politica e cultura nel ventennio fascista. 

40. La letteratura della Resistenza. 

41. Aspetti della narrativa del secondo dopoguerra: 
vazioni e prospettive. 

42. La funzione dell’intellettuale dopo la seconda guerra 
mondiale (conoscenza diretta di alcune riviste campione). 

43. Narrativa e storia negli anni Sessanta. 


Ungaretti, 


moti- 


STORIA 


Civilrà orientali 
Civiltà greca: 


I. — Le grandi città del territorio metropolitano: Atene, 
Sparta, Tebe. Loro ordinamenti. Rapporti reciproci. Rapporti 
con le città minori. Rapporti con la Persia. 


IH. — La colonizzazione greca nei paesi del Mediterraneo 
orientale e occidentale. Le città della Magna Grecia e loro rap- 
porti con le popolazioni non greche dell’Italia. 

III. — Diffusione della lingua e della cultura greca nei paesi 
del Mediterraneo orientale dalle conquiste di Alessandro Magno 
alla formazione dell'impero bizantino, con particolare riguardo 
alla affermazione del Cristianesimo nei paesi ellenizzati. 


Civiltà romana: 
I. — Vicende interne di Roma: 
1) evoluzione delle forme costituzionali dalla monarchia 
alla repubblica e all'impero; 
2) rivolgimenti sociali: 
a) ascesa della plebe; 
b) graduale estensione della cittadinanza romana; 
c) affrancamento degli schiavi; 
3) trasformazione dell'economia. 
II. — Le guerre di conquista in Italia e fuori d'Italia. 
Organizzazione dei paesi conquistati, dalle prime confede- 
razioni all'impero. 
Ordinamenti di Augusto, Diocleziano, Costantino. 
Divisione dell'impero: Teodosio. 
Tentativo di riunificazione: Giustiniano. 


Valori religiosi: 


III. — Religione romana: nucleo primitivo e progressivo con- 
fluire in esso di credenze etrusche, miti greci, culti orientali. 


IV. — Religione cristiana: essenza del cristianesimo. Lenta, 
ma inarrestabile penetrazione dei princìpi della spiritualità cri- 
stiana nel mondo romano. Le persecuzioni. Gli editti di tolleranza 
di Galerio e di Costantina. La religione cristiana proclamata da 
Teodosio religione di Stato. 


Il passaggio dall'antichità al Mcdicevo. 
Latinità e Germanesimo. 

La Cristianità medioevale. 

L'Islam e la civiltà musulmana. 

La società feudale. 

Stato e Chiesa nel Medioevo. 

Lo sviluppo delle città ed i comuni. 

Le classi sociali nel Medioevo. 

La formazione della civiltà occidentale. 
Cultura e strutture educative del Medioevo. 
Il declino del Medioevo e la nuova realtà economica. 
La polemica sul Medioevo. 


UFFICIALE n. 8 del 9 gennaro 1974 57 


Le scoperte geografiche: conseguenze politico-economiche. 

Umanesimo e Rinascimento. 

La crisi religiosa del Cinquecento. 

Scienza e Società tra il XV e il XVII secolo. 

La crisi politica del Seicento. 

Il capitalismo moderno. 

L’Europa moderna. 

La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sullo svi- 
luppo della società e della politica degli Stati. 

Liberalismo economico, liberalismo politico, Illuminismo, 

Il ruolo della borghesia e la rivoluzione francese. 

Il superamento del naturalismo illuministico nello stori 
cismo romantico e l'affermarsi dei principio nazionale. 

Le radici economiche del colonialismo. 

Imperialismo, trusts, cartelli: il liberalismo condizionato 
dallo sviluppo capitalistico della grande industria. 

La prima guerra mondiale e la crisi della società dell’Otto- 
cento nella politica, nella filosofia e nelle arti. 

Lo sviluppo storico della dottrina socialista e la rivoluzione 
russa. 

Acuirsi delle lotte sociali: abbandono del liberalismo come 
sistema politico della borghesia; nascita e sviluppo del fasci» 
smo. 
La seconda guerra mondiale, fatale sbocco del nazionalismo 
imperialistico. 

La resistenza in Europa e in Italia. 

Dal liberalismo alla democrazia: 
Costituzione italiana. 

Il processo di decolonizzazione e le lotte di indipendenza 
dei paesi del terzo mondo. 

Dalla politica dei blocchi alla coesistenza. 

Ragioni economiche e pelitiche dell'unità europca: lo sta- 
dio attuale del processo di unificazione. 


princìpi ispiratori della 


EDUCAZIONE CIVICA 
Il candidato dovrà dimostrare di conoscere la costituzione 
italiana e di saperne illustrare gli articoli alla luce degli avveni- 
menti storici che l’hanno preparata e dei concetti giuridici, 
morali e sociali che l’hanno ispirata. 


GEOGRAFIA REGIONALE 


Geografia regionale dell'Italia: 

Lineamenti fisici del territorio e fondamenti geografici dello 
Stato italiano. 

Le regioni italiane nelle caratteristiche ambientali ed eco- 
nomiche. 

Disamina dei problemi demografici dell’insediamento umano 
e dei problemi geoeconomici dei vari rami di attività; proble- 
matica delle reti di comunicazione e particolarmente della cir- 
colazione e del traffico; problemi geografici delle zone depresse 
e soluzioni fisiche, antropiche ed economiche; quadro geografico 
dei problemi del mezzogiorno d’Italia. 

L’Italia nel bacino mediterraneo, in Europa, nel mondo e 
nel quadro delle grandi organizzazioni europee e mondiali. 


Geugrafia regionale del mondo: 


I territori dei continenti e dei maggiori paesi e stati del 
mondo nelle espressioni fondamentali: fisico-politica e socio» 
economica. 

Gli oceani e loro caratteristiche fondamentali. 

Problemi geografici dell’alimentazione nel mondo. 

Studio del «lontano» con uso di carte, atlanti, planisfcri, 
ecc., accompagnato dalla proiezione di filmine e diapositive a 
chiarimento dei fenomeni salienti nella visione dei paesi e degli 
ambienti filmati. 

Lineamenti fisici ed ecologici delle regioni polari nella loro 
crescente importanza esplorativa, scientifica ed economica. 

Disamina dei principali organismi di collaborazione interna- 
zionale per lo sviluppo e l’evoluzione dei popoli ed il loro note- 
vole contributo alla soluzione dei maggiori problemi dell’uma- 
nità. 


CLasse LII 


MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI 
E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE 


L'esame consta di due prove scritte, una prova orale e una 
lezione. 

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un 
tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, 
relativi, alla lingua e letteratura italiana, alla storia ed educa» 
zione civica, alla geografia. 
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La seconda prova scritta consiste in una traduzione in lin 
gua italiana di un brano di prosa o poesia latino tratto dagli 
autori richiesti per il colloquio, seguita da un lavoro in lingua 
italiana volto ad illustrare gli aspetti linguistici, filologici, sio- 
rici ed eventuaimente metrici del testo proposto. 

Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, con 
particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato elenco, 
allegato A. 

La lezione sarà impostata ‘secondo le indicazioni contenute 
nelle Avvertenze generali, e sarà estratta a sorte dal candidato 
il giorno precedente il colloquio entro un gruppo di temi pre: 
parati dalla commissione. 

Allegato A 
ITALIANO 


Premessa metodologica 


1) concorso tenderà a verificare non solo il grado di cul 
tura specifica ma anche il tipo di cultura (orientamenti e me- 
todi) di cui è in possesso il candidato, cercherà civè di verifi 
care se il candidato ha un tipo di cultura filologico-storico 
letteraria corrispondente alle esigenze dei giovani, se è capace 
di attualizzare il passato e di storicizzare il presente, di rica. 
vare dalla realtà sollecitazioni socio-culturali piuttosto che ca- 
lare nella realtà strutture socio-culturali precostituite; questo, 
nel presupposto che ogni struttura culturale ha un senso in 
quanto ha una sua precisa collocazione, e nel caso dell'inse- 
gnante non può che essere la sua scuola, in concreto i suoi 
alunni, « uomini interi » che portano con sè una serie di esigenze. 

A questo scopo il candidato curerà il più possibile gli ag 
ganci e 1 coordinamenti fra le varie materie della sua classe di 
concorso, cioe in pratica coglierà la possibilità di raccordo di 
ciascuna materia con le altre, e contemporaneamente, sempre 
in vista del suo favoro socio-culturale d'insesnante, cercherà 
di chiarire il senso di una prospettiva storica non freddamente 
sistemata e distribuita attraverso i secoli, ma sempre più ana 
litica e circostanziata a mano a mano che ci si avvicina al nostro 
tempo, il che vuol dire accentuare l'interesse per i fenomeni 
storico-socio-culturali relativi ‘ai secoli più vicini a noi. 

II colloquio si svolgerà intorno a testi letterari, documenti 
storici o situazioni storico-antropiche precise, secondo le scelte 
fatte dal candidato o all'interno oppure in tutto o in parte allo 
esterno degli argomenti sopra indicati, in ogni caso tenendo 
presente che la scelta deve essere fatta non in astratto, ma 
conformemente alle esigenze della classe di concorso e al cri 
terio delia interdisciplinarità. D'altra parte il candidato devrà 
dimostrare in ogni momento del colloquio di saper ricondurre 
il suo discorso alle matrici storico-antropiche e letterarie, per- 
chè è a conoscenza delle linee fondamentali della civiltà lette- 
rarià e della storia in Italia e in Europa. 

Ì candidati sono tenuti a presentare almeno i0 argomenti, 
dei quali due devono riferirsi rispettivamente alla cultura let- 
teraria dell'Ottocento e del Novecento e gli altri scelti, uno per 
secolo, dal XII al XVIII. 

Il programma dettagliato sarà presentato dal candidato alla 
commissione esaminatrice al momento delle prove scritte. 


Argomenti indicativi: 
Vedi programma classe LI. 


LATINO 
Premessa 


L’insesnamento del latino, a qualunque livello, deve prefig- 
gersi 11 compito di chiarire ai giovani i molteplici aspetti del 
mondo antico, rendere vivi i contenuti della tradizione, attua- 
lizzare con un procedimento corretto la problematica degli 
antichi, esaminare con spirito critico l'evoluzione della loro 
cultura e la presenza di questa nella cultura italiana ed europea. 

Perchè l'assunto venga validamente esplicato, i docenti di 
queste discipline dimostreranno di possedere: 

a) una conoscenza linguistica sicura, una solida base filo 
logica, indispensabile per penetrare con esattezza le strutture 
e 1 fenomeni espressivi, la capacità di interpretare nell’evolu- 
zione degli siessi fenomeni le implicazioni culturali inerenti 
ad essi; 

b) un'adeguata conoscenza degli aspetti storici, sociali, 
politici del mondo latino, per cui il testo, indispensabile ed 
insostituibile, divenga il mezzo più opportuno per far recepire 
e chiarire il significato delle varie tematiche e per stimolare, 
con le motivazioni che queste comportano, l'indagine sui pro- 
blemi dell'uomo e della società. 

Il candidato dovrà dimostrare, oltre alla necessaria prepa- 
razione linguistica, di sapersi agevolinente orientare nello svol- 
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gimento della storia civile e letteraria latina, di sapere orgar::z- 
zare attorno a particolari problematiche di sua scelta gli autori 
e i testi oggetto del colloquio e di porre nella dovuta evidenza 
la realtà culturale e umana, in cui l’autore o gli autori ope- 
rarono. 

Dovrà dimostrare, inoltre, di conoscere la storia critica della 
trasmissione dei testi, le forme metriche più interessanti (esa- 
metro, distico elegiaco, metri catuliiani e oraziani), le principali 
opere di consultazione e di informazione che si riferiscono alla 
disciplina. 

Testi latini 
Oggetto del colloquio da interpretare e commentare: 

Plauto — Una commedia. 

Terenzio — Una commedia. 

Lucrezio — Due libri. 

Catullo — Tutto. 

Cesare — Un libro. 

Sallustio — Un'opera. 

Cicerone — « Brutus » e due libri delle Tuscolane. 

Virgilio — Bucoliche - Georgiche - Eneide (sei libri). 

Orazio — Un libro di Satire - Un libro delle Odi - Le 
Epistole. 

Tibullo — Un libro. 

Properzio — Un libro. 

Ovidio — Quattro libri delle Metamorfosi - Un libro dei 
Fasti. 

Livio — Un libro. 

Seneca — Un'opera filosofica e una tragedia. 

Lucano — Un libro. 

Petronio — La Cena di Trimalcione. 

Tacito — Germania - Agricola - Un libro delle Storie e 
un libro degli Annali. 

Quintiliano — Un libro. 

Giovenale — Due Satire 

Marziale — Un libro o un'adeguata scelta per un cem 
plesso di 300 versi. 

Apuleto — Un libro. 

Un Vangelo nella vulgata. 

Un'opera di un apologista cristiano. 

S. Agostino — Un libro. 


STORIA 
Civiltà ortentali 
Civiltà greca: 

I. — Le srandi città del territorio metropolitano: Atene, 
Sparta, Tebe. Loro ordinamenti. Rapporti reciproci. Rapporii 
con le città minori. Rapporti con la Persia. 

II. — La colonizzazione greca nei paesi del Mocditerranco 
orientale e occidentale. Le città della Magna Grecia e loro rap. 
porti con le popolazioni non greche dell’Italia. 

III. — Diffusione della lingua e della cultura greca nei pacsi 
del Mediterraneo orientale dalle conquiste di Alessandro Magno 
alla formazione dell'impero bizantino, con particolare riguardo 
alla affermazione del Cristianesimo nei paesi ellenizzati. 

Civiltà romana: 
I. — Vicende interne di Roma: 
1) evoluzione delle forme costituzionali dalla monarchia 
alla repubblica e all’impero; 
2) rivolgimenti sociali: 
a) ascesa della plebe; 
b) graduale estensione della cittadinanza romana; 
c) affrancamento degli schiavi; 
3) trasformazione dell'economia. 

II. — Le guerre di conquista in Italia e fuori d’Italia. 

Organizzazione dei paesi conquistati, dalle prime confede- 
razioni all'impero. 

Ordinamenti di Augusto, Diocleziano, Costantino, 

Divisione dell'impero: Tcodosio. 

Tentativo di riunificazione: Giustiniano. 


Valori religiosi: 

III. — Religione romana: nucleo primitivo e progressivo con- 
fluire in esso di credenze etrusche, miti greci, culti orientali. 

IV. — Religione cristiana: essenza del cristianesimo. Lenta, 
ma inarrestabile penetrazione dei principi della spiritualità cri- 
stiana nel mondo romano. Le persecuzioni. Gli editti di tolle- 
ranza di Galerio e di Costantino. La religione cristiana procla- 
mata da Teodosio religione di Stato. 

Il passaggio dall’antichità al Medioevo. 

Latinità e Germanesimo. 
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La (Cristianità medioevale. 

L'islam e la civiltà musulmana. 

La società feudale. 

Stato e Chiesa nel Medioevo. 

Lo sviluppo delle città ed i comuni. 

Le classi sociali nel Mediocvo. 

La l'ormazione della civiltà occidentale. 

Cultura e strutture educative del Mediocvo. 

Il cleclino del Medioevo e la nuova realtà economica. 

La polemica sul Medioevo. 

Le scoperte geografiche: conseguenze politico-economiche. 

Umanesimo e Rinascimento. 

La crisi religiosa del Cinquecento. 

Scienza e Società tra il XV e il XVII secolo. 

La crisi politica del Seicento. 

Il capitalismo moderno. 

L'Europa moderna. 

La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sullo svi- 
luppo clella società e della politica ‘degli Stati. 

Liberalismo economico, liberalismo politico, Illuminismo. 

Il ruolo della borghesia e la rivoluzione francese. 

Il superamento del naturalismo illuministtco nello stor: 
cismo romantico e l'affermarsi del principio nazionale. 

Le radici economiche del colonialismo. 

Imperialismo, trusts, cartelli: 11 liberalismo condizionato 
dallo sviluppo capitalistico della grande industria. 

La prima guerra mondiale e la crisi della società dell’Otto- 
cento nella politica, nella filosofia e nelle arti. 

Lo sviluppo storico della dottrina socialista e la rivoluzione 
russa. 

Acuirsi delle lotte sociali: abbandono del liberalismo come 
sistema politico della borghesia; nascita e sviluppo del fa»ci- 
smo. 
La seconda guerra mondiale, fatale sbocco del nazionalismo 
imperialistico. 

La resistenza in Europa e in Italia. 

Dal liberalismo alla democrazia: 
Costituzione italiana. 

Il processo di decolonizzazione e le lotte di indipendenza 
dei paesi del terzo mondo. 

Dalla politica dei blocchi alla coesistenza. 

Ragioni economiche e politiche dell'unità europea: 
dio attuale del processo di unificazione. 


principi ispiratori della 


lo sta. 


EDUCAZIONE CIVICA 


Il candidato dovrà dimostrare di conoscere la costituzione 
italiana e di saperne illustrare gli articoli alla luce degli avveni- 
menti storici che l'hanno preparata e dei concetti giuridici, 
morali e sociali che l'hanno ispirata, 


GEOGRAFIA REGIONALE 


Geografia regionale dell'Italia: 

Lineamenti fisici del territorio e fondamenti geografici dello 
Stato italiano. 

Le regioni italiane nelle caratteristiche ambientali ed eco- 
nomiche. 

Disamina dei problemi demografici dell’insediamento umano 
e dei problemi geoeconomici dei vari rami di attività; proble- 
matica delle reti di comunicazione e particolarmente della cir- 
colazione e del traffico; problemi geografici delle zone depresse 
e soluzioni fisiche, antropiche ed economiche; quadro geografico 
dei problemi del mezzogiorno d’Italia. 

L'Italia nel bacino mediterraneo, in Europa, nel mondo e 
nel quadro delle grandi organizzazioni europee e mondiali. 


Geografia regionale del mondo: 

I territori dei continenti e dei maggiori paesi e stati del 
mondo nelle espressioni fondamentali: fisico-politica e socio- 
economica, 

Gli oceani e loro caratteristiche fondamentali. 

Problemi geografici dell’'alimentazione nel mondo. 

Studio del «lontano» con uso di carte, atlanti, planisferi, 
ecc., accompagnato dalla proiezione di filmine e diapositive a 
chiarimento dei fenomeni salienti nella visione dei paesi e degli 
ambienti filmati. 

Lineamenti fisici ed ecologici delle regioni polari nella loro 
crescente importanza esplorativa, scientifica ed economica. 

Disamina dei principali organismi di collaborazione interna- 
zionale per lo sviluppo e l'evoluzione dei popoli ed il loro note- 
vole contributo alla soluzione dei maggiori problemi deil’uma- 
nità. 
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CLasse LIII 


MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO 
NEL LICEO CLASSICO 


L'esame consta di tre prove scritte, una prova orale e una 
lezione 

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un 
tema scelto dal candidato fra tre, proposti dalla Commissione, 
relativi alla lingua e letteratura italiana, alla storia ed educa- 
zione civica, alla geografia. 

La seconda prova scritta consiste in una traduzione in lin- 
gua italiana di un brano di prosa o poesia latina tratto dagli 
autori richiesti per il colloquio, seguita da un lavoro in lingua 
italiana volto ad illustrare gli aspetti linguistici, filologici, storici 
ed eventualmente metrici del testo proposto. 

La terza prova scritta consiste in una traduzione in lingua 
latina di un testo di prosa o poesia greca, tratto dagli autori 
richiesti per il colloquio, seguita da un lavoro in lingua italiana 
volto ad illustrare gli aspetti linguistici, filologici, storici ed even- 
tualmente metrici del testo proposto. 

Il colloquio verte su materie oggetto del concorso, con par- 
ticolare riferimento agli argomenti di cui, sia all'allegato elenco 
per quanto riguarda il greco, sia agli elenchi allegati al proeram- 
ma di concorso relativo alla classe LII, pur quanto riguarda le 
materie letterarie e il latino. 

La lezione sarà impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, e sarà estratta a sorte dal candidato il 
giorno precedente il colloquio entro un gruppo di temi prepa- 
rati dalla commissione. 

ITALIANO 


Premessa metodologica 


I) concorso tenderà a verificare non solo il grado di cultura 
specifica ma anche il tipo di cultura (orientamenti e metodi) 
di cui è in possesso il candidato, cercherà cioè di verificare se 
il candidato ha un tipo di cultura filologico-storico-letteraria 
corrispondente alle esigenze dei giovani, se è capace di attua- 
lizzare il passato e di storicizzare il presente, di ricavare dalla 
realià sollecitazioni socio-culivrali piuttosto che calare nella 
realtà strutture socio-culturali precostituite; questo, nel presup- 
posto che ogni struttura culturale ha un senso in quanto ba 
una sua precisa collocazione, e nel caso dell'insegnante non 
può che essere la sua scuola, in concreto i suoi alunni, « uomini 
interi » che poriano con sè una serie di esigenze. 

A questo scopo il candidato curerà il più possibile gli ag- 
ganci e i coordinamenti fra le varie materie della sua classe di 
concorso, cioè in pratica coglierà la possibilità di raccordo di 
ciascuna materia con le altre, e contemporaneamente sempre 
in vista del suo lavoro socio-culturale d’'insegnante, cercherà di 
chiarire il senso di una prospettiva storica non freddamente 
sistemata e distribuita attraverso i secoli, ma sempre più anali. 
tica e circostanziata a mano a mano che ci si avvicina al nostro 
tempo, il che vuol dire accentuare l'interesse per i fenomeni 
storico-socio-culturali relativi ai secoli più vicini a noi. 

Il colloquio si svolgerà intorno a testi letterari, documenti 
storici o situazioni storico-antropiche precise, secondo le scelte 
fatte dal candidato o all’interno oppure in tutto o in parte al. 
l'esterno degli argomenti sopra indicati, in ogni caso tenendo 
presente che la scelta deve essere fatta non in astratto, ma con 
formemente alle esigenze della classe di concorso e al criterio 
della interdisciplinarità. D'altra parte il candidato dovrà dimo- 
strare in ogni momento del colloquio di saper ricondurre il suo 
discorso alle matrici storico-antropiche e letterarie, perchè è a 
conoscenza delle linee fondamentali della civiltà letteraria e 
della storia in Italia e in Europa. 

1 candidati sono tenuti a presentare almeno 10 argomenti, 
dei quali due devono riferirsi rispettivamente alla cultura lette- 
raria dell'Ottocento e del Novecento e gli altri scelti, uno per 
secolo, dal XII al XVIII. 

Il programma dettagliato sarà presentato dal candidato alla 
commissione esaminatrice al momento delle prove scritte. 


Argomenti indicativi: 
Vedi programma classe LI. 


LATINO E GRECO 
Premessa 


L'insegnamento del latino e del greco, a qualunque livello, de- 
ve prefiggersi il compito di chiarire ai giovani i molteplici aspetti 
del mondo antico, rendere vivi i contenuti della tradizione, attua- 
lizzare con un procedimento corretto la problematica degli 
antichi, esaminare con spirito critico l'evoluzione della loro cul. 
tura e la presenza di questa nella cultura italiana ed europea. 
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Perchè l’assunto venga validamente esplicato i docenti di 
queste discipline dimostreranno di possedere: 

a) una conoscenza linguistica sicura, una solida base filo. 
log'ca, indispensabile per penetrare con esattezza le strutture 
e 1 fenomeni espressivi, la capacità di interpretare nell’evolu- 
zione degli stessi fenomeni le implicazioni culturali inerenti 
ad essi; 

b) un'adeguata conoscenza degli aspetti storici, sociali, po- 
litici del mondo latino e greco, per cui il testo, indispensabile 
ed insostituibile, divenga il mezzo più opportuno per far rece. 
pire e chiarire il significato delle varie tematiche e per stimo- 
lare, con le motvazioni che queste comportamo, l'indagine Sui 
problemi dell'uomo e della società. 

Il candidato dovrà dimostrare, oltre alla necessaria prepa 
razione linguistica in entrambe le discipline, di sapersi agevol. 
mente orientare nello svolgimento della storia civile e letteraria 
latina e greca, di sapere organizzare attorno a particolari pro 
biemat:che di sua scelta gli autori e i testi oggetto del colloquio 
e di porre nella dovuta evidenza la realtà culiurale e umana, 
in cui l'autore o gh autori operarono. 

Dovrà dimostrare, inoltre, di conoscere la storia critica della 
trasmissione dei testi, le forme metriche più interessanti (per 
11 latino: esametro, distico elegiaco, metri catulliani e oraziani; 
per il greco: esametro, distico elegiaco, trimetro giambico, tetra. 
metro trocaico, metri della lirica melica, monodica e coraie), 
le principali opere di consultazione e di informazione che si ri- 
feriscono ad entrambe le discipline. 


Testi latini 


Oggetto del colloquio da interpretare e commentare: 


Flauto - una commedia. 

Terenzio - una commedia. 

Lucrezio - due libri. 

Catullo - tutto. 

Cesare - un libro. 

Sallustio - un’opera. 

Cicerone - « Brutus » e due libri delle Tuscolane. 
Virgilio - Bucoliche - Georgiche - Eneide (sei libri). 
Orazio - un libro di Satire un libro delle Odi - le Epistole. 
Tibullo - un libro. 

Properzio un libro. 


Ovidio - quattro libri delle Metamorfosi - un libro dei 
Fasti. 

Livio - un libro. 

Seneca - un’opera filosofica o una tragedia. 

Lucano - un libro. 

Petronio - la Cena di Trimalcione. 

Tactto - Germania - Agricola - un libro delle Storie e un 
libro degli Annali. 

Quintiliano - un libro. 

Giovenale - due Satire. 

Marziale - un libro o un’adeguata scelta per un complesso 
di 300 versi. 


Apuleio - un libro. 

Un vangelo nella vulgata. 

Un'opera di un apologista cristiano. 
S. Agostino - un libro. 


Testi greci 
Oggetto del colloquio da interpretare e commentare: 


Omero - sei libri dell'Iliade e sei dell'Odissea. 
Esiodo - antologia dalia Teogonia e dalle Opere per non 
meno di 500 versi. 


1 Lirici - ARCHILOCO - TIRTEO - ALCMANE - SOLONE - SENOFANE - 
MIMNERMO - TEOGNITE - IPPONATTE - SAFFO - ALCEO - ANACREONTE - 
IBico - SIMONIDE. 

Pindaro - tre epinici. 

Bacchilide - un'Ode. 

Eschilo - una tragedia. 

Sofocle - una tragedia. 

Furipide - una tragedia. 

Erodoto - un libro. 

Aristofane - una commedia. 
Tucidide un libro. 

Platone - due opere di cui una scelta ira Gorgia, Prota- 
Fedro, Simposio, Fedone. 
Senofonte - un libro. 

Lisia - una orazione. 

Isocrate - una orazione epidittica. 
Demostene - una orazione politica. 
Aristotele - la « Poetica ». 


gora, 
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Menandro - una commedia. 

Teocrito - due idilli. 

Calltmaco - antologia per almeno 300 versi. 

Apollonio Rodio - un'antologia per almeno 300 versi. 
Polibio - un libro o una scelta adeguata da tutta l'opera 
Plutarco - una « Vita ». 

Vangeli o atti degli Apostoli. 


STORIA 


Civiltà orientali 
Civiltà greca: 

I. — Le grandi città del territorio metropolitano: Atene, 
Sparta, Tebe. Loro ordinamenti. Rapporti reciproci. Rapporti 
con le città minori. Rapporti con la Persia. 

II. — La colonizzazione greca nei paesi del. Mediterraneo 
orientale e occidentale. Le città della Magna Grecia e loro rap- 
porti con le popolazioni non greche dell'Italia. 

JIHI. — Diffusione della lingua e della cultura greca nei paesi 
del Mediterraneo orientale dalle conquiste di Alessandro Magno 
alla formazione dell'impero bizantino, con particolare riguardo 
alla affermazione del Cristianesimo nei paesi ellenizzati. 


Civiltà romana: 
I. — Vicende interne di Roma: 
1) evoluzione delle forme costituzionali 
alla repubblica e all'impero; 
2) rivolgimenti sociali: 
a) ascesa della plebe; 
b) graduale estensione della cittadinanza romana; 
c) affrancamento degli schiavi. 
3) trasformazione dell'economia. 
II. — La guerra di conquista in Italia e fuori d'Italia. 
Organizzazione dei paesi conquistati, dalle prime confede- 
razioni all'impero. 
Ordinamenti di Augusto, Diocleziano, Costantino. 
Divisione dell'impero: Teodosio. 
Tentativo di riunificazione: Giustiniano. 


dalla monarchia 


Valori religiosi: 
Ill. — Religione romana: nucleo primitivo e progressivo 
confluire in esso di credenze etrusche, miti greci, culti orientali. 


IV. — Religione cristiana: essenza del cristianesimo. Lenta, 
ma inarrestabile penetrazione dei principi della spiritualità cri- 
stiana nel mondo romano. Le persecuzioni. Gli editti di tolleran- 
za di Galerio e di Costantino. La religione cristiana proclamata 
da Teodosio religione di Stato. 

Il passaggio dall'antichità al Medioevo. 

Latinità e Germanesimo. 

La Cristianità medievale. 

L'Islam e la civiltà musulmana. 

La società feudale. 

Stato e Chiesa nel Medioevo. 

Lo sviluppo delle città ed i comuni. 

Le classi sociali ne! Medioevo. 

La formazione della civiltà occidentale. 

Cultura e strutture educative del Medioevo. 

Il declino del Medioevo e la nuova realtà economica. 

La polemica sul Medioevo. 

Le scoperte geografiche: conseguenze politico-economiche. 

Umanesimo e Rinascimento. 

La crisi religiosa del Cinquecento. 

Scienza e Società tra il XV e il XVII secolo. 

La crisi politica del Seicento. 

Il capitalismo moderno. 

L’Europa moderna. 

La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sullo svilup- 
po della società e della politica degli Stati. 

Liberalismo economico, liberalismo politico, illuminismo. 

Il ruolo della borghesia e la rivoluzione francese. 

Il superamento del naturalismo illuministico nello storici- 
smo romantico e l'affermarsi del principio nazionale. 

Le radici economiche del colonialismo. 

Imperialismo, trusts, cartelli: il liberalismo condizionato 
dallo sviluppo capitalistico delia grande industria. 

La prima guerra mondiale e la crisi della società dell'Otto- 
cento, nella politica, nella filosofia e nelle arti. 

Lo sviluppo storico della dottrina socialista e la rivoluzione 
russa. 

Acuirsi delle lotte sociali; abbandono del liberalismo come 
sistema politico della borghesia; nascita e sviluppo del fascismo. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA 


La seconda guerra mondiale, fatale sbocco del nazionalismo 
imperialistico. 

La resistenza in Europa e in Italia 

Dal liberalismo alla democrazia: 
Costituzione italiana. 

Il processo di decolonizzazione e le lotte di indipendenza dei 
paesi del terzo mondo. 

Dalla politica dei blocchi alla coesistenza. 

Ragioni economiche e politiche dell'unità europea: lo stadio 
attuale del processo di unificazione, 


principi ispiratori della 


EDUCAZIONE CIVICA 


Îl candidato dovrà dimostrare di conoscere la costituzione 
italiana e di saperne illustrare gli articoli alla luce degli avve. 
n.menti storici che l'hanno preparata e dei concetti giuridici, 
morali e sociali che l'hanno ispirata. 


GEOGRAFIA REGIONALE 

Geografia regionale dell'Italia. 

Lineamenti fisici del territorio e fondamenti geografici dello 
Stato italiano. 

Le regioni italiane nelle caratteristiche ambientali ed eco- 
nomiche. 

Disamina dei problemi demografici dell'insediamento umano 
e dei problemi geoeconomici dei vari rami di attività; proble- 
matica delle reti di comunicazione e particolarmente della cir- 
colazione e del traffico; problemi geografici delle zone depresse 
e soluzioni fisiche, antropiche ed economiche; quadro geografico 
dei problemi del mezzogiorno d'Italia. 

L'Italia nel bacino mediterraneo, in Europa, nel mondo e 
nel quadro delle grandi organizzazioni europee e mondiali. 


Geografia regionale del mondo. 
I territori dei continenti e dei maggiori paesi e stati del 


mondo nelle espressoni fondamentali: fisico-politica e socio- 
economica. 
Gli oceani e loro caratteristiche fondamentali. 


Problemi geografici dell’alimentazione nel mondo. 

Studio del «lontano » con uso di carte, atlanti, planisferi, 
ecc., accompagnato dalla. proiezione di filmine e diapositive a 
chiarimento dei fenomeni salienti nella visione dei paesi e degli 
ambienti filmati. 

Lineamenti fisici ed ecologici delle regioni polari nella loro 
crescente importanza esplorativa, scientifica ed economica. 

Disamina dei principali organismi di collaborazione interna- 
zionale per lo sviluppo e l’evoluzione dei popoli ed il loro note- 
vole contributo alla soluzione dei maggiori problemi dell’uma- 
nità. 


CLasse LVII 


MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
CON LINGUA D'INSEGNAMENTO TEDESCA 


L'esame consta di una prova scritta, un colloquio e una 
lezione. 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, reia- 
tivi alla letteratura tedesca, alla storia e alla geografia. Il tema 
deve essere interamente svolio in lingua tedesca. 

I) colloquio verte suile materie oggetto del programma, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato 
elenco (allegato A). 

La lezione sarà impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, e sarà estratta a sorte dal candidato, 
11 giorno precedente il colloquio, entro un gruppo di temi pre 
parati dalla commissione. 


Allegato A 
LINGUA E LETTERE TEDESCHE 


Il candidato, durante il colloquio, dovrà dimostrare di co- 
noscere lo sviluppo storico e la struttura della lingua e dimo- 
strare una chiara e sicura conoscenza dei vari periodi della 
letteratura dalle origini ai giorni nostri. Dimostrerà inoltre di 
sapere collegare i movimenti della letteratura tedesca a quelli 
della letteratura italiana. 

La commissione si accerterà inoltre che il candidato cono- 
sca per lettura diretta e sia in grado di commentare le seguenti 
opere: 

Nibelungenlied (nel testo originale); 
Wolfram von Eschenbach (Parzival) (nel testo originale); 

. Walther von der Vogel Weide - scelta di liriche (nel testo 
or:ginale); 
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Martin Luther - Lieder; 

Grimmelshausen - Simplizissimus; 

Lessing - Minna von Barnhelm, Emilia Gallotti, Nathan 
der Weise; 

Goethe - Faust, Werther, Lieder (larga scelta), Iphigenie, 
Tasso, Italienische Reise, die Wahlverwandschaften; 

Schiller - Wi:helm Tell e due drammi a scelta - Larga 
scelta di liriche; 

Heinrich von Kleist - due drammi a scelta, ‘Michael Kohl- 
haas; 

Holderlin - (larga scelta di liriche); 

Due autori del Romanticismo (per ciascuno un'opera a 
scelta); 

Novalis - Hymnen an die Nacht; 

Mboricke - (scelta di liriche); 

Lenau - (scelta di liriche); 

Heine - Buch der Lieder; 

Hebbel - (due tragedie a scelta); 

Wagner - Der Ring des Nibelungen; 

Storm - der Schimmelreiter, Scelta di liriche; 

Due autori del Realismo (per ciascuno un'opera a scelta); 

G. Hauptmann - Un dramma a scelta; 

T. Mann - un'opera a scelta; 

R. M. Rilke - Larga scelta di liriche; 

Brecht - (due opere teatrali a scelta); 

Tre opere di autori contemporanei a scelta. 


Il candidato dovrà inoltre dimostrare di avere capacità di- 
dattiche e metodologiche, sia per presentare la materia nei vari 
tipi di scuola, cui il concorso si riferisce, sia per poter aprire 
un discorso, oltre che in senso strettamente letterario, anche 
nel senso storico e sociale. 

Le civiltà orientali. 

Svolgimento della costituzione politica della Grecia fino alla 
conquista macedone. 

Roma: conquista e romanizzazione dell'Occidente .-- Roma e 
le popolazioni germaniche. 

Fine dell'Impero romano e migrazione dei popoli. 

Cristianesimo, organizzazione della Chiesa, Papato. 

Economia e forme di vita sociale e politica nell'Europa 
romano-cristiano-germanica prima e dopo l’anno 1000. 

L'Italia e i paesi germanici nel periodo del Rinascimento. 
Orientamenti del pensiero politico e storiografia. 

Riforma e Controriforma. 

L'Europa nel periodo della Guerra dei Trent'anni. 

Le grandi guerre dalla fine del XVII secolo al 1763. Vicende 
coloniali. 

Gli Stati germanici nella politica europea. 

La Rivoluzione americana, la rivoluzione francese e i pro- 
blemi politici internazionali nel XIX secolo. 

Vicende del XX secolo: le due guerre mondiali e il periodo 
tra le due guerre. 

La presente vita politico-sociale in Italia e nei paesi di 
lingua tedesca, Il Tirolo attraverso i secoli. 

Lo sviluppo economico-sociale del mondo dal 1945 ad oggi. 

Costituzioni e ordinamento dello Stato in Italia e nei paesi 
di lingua tedesca. 

Problemi economico-sociali in atto nell'Europa di oggi. 

N. B. — Il candidato, nel colloquio sugli argomenti qui indi- 
cati, deve dimostrare, oltre che di sapersi orientare sugli avve- 
nimenti fondamentali della storia antica, medievale, moderna 
e contemporanea, anche di saper trarre da essi costanti spunti 
di educazione civica, per rendere attuali i problemi e suscitare 
il massimo interesse degli alunni. Egli inoltre discorrerà intorno 
a qualcuna delle fonti più importanti (cronisti, storici, leggi, 
statuti etc.) e intorno agli indirizzi della storiografia moderna, 


GEOGRAFIA 


Sfera celeste e sistema solare. Terra. Sua forma, dimen- 
sioni e movimenti. Misura del tempo. 

Coordinate geografiche. Carte geografiche, topografiche e 
loro uso, Le grandi divisioni della superficie terrestre, 

I rilievi terrestri. 

L'aria e l'acqua. Loro distribuzione e fenomeni. Climi, loro 
caratteristiche e loro distribuzione nel globo. 

Popoli e religioni. Forme di governo. Colonie ed ex colonie. 

L'Italia e i paesi tedeschi nei loro caratteri fisici, climatici 
ed etnografici, Ricchezze naturali, prodotti, industrie e scambi 
commerciali. 

Le città più importanti dal punto di vista economico e 
artistico, 

Assetto politico dell’Italia e dei paesi tedeschi dopo la se 
conda guerra mondiale e loro sviluppo economico, 
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Il Tirolo nei suoi aspetti geografici ed economici. 

L'Europa nei suoi caratteri fisici e climatici: abitanti re 
gioni e civiltà. Gli Stati d'Europa e le loro condizioni econo. 
miche e politiche 

Importanza politica ed economica degli Stati Uniti d’Amc 
rica, dell’Unione Sovietica, del Giappone e della Cina. 

Geografia generale delle altre parti del mondo, nei loro 
caratteri fisici, climatici, etnografici, religiosi ed economici. Pro- 
dotti e traftici. Loro divisione politica. Geografia particolare 
dei diversi Stati. 

La fine del colonialismo. 

Le terre polari. 

I più importanti problemi economici e politici del mondo 
attuale con particolare riguardo a ciò che si riferisce all'Italia 
€ ai paesi di lingua tedesca. 


N.B. — 11 candidato dovrà dimostrare di possedere una 
s:cura conoscenza e un tacile maneggio delle carte gcografiche 
e topografiche. 


Classe LX 
MECCANICA, MACCHINE E DISEGNO 


L'esame comprende: una prova scritta, una prova grafica, 
una prova pratica, un colloquio, una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, rela- 
tivi alle materie comprese nella classe di concorso. 


2. — La prova grafica stabilita dalla commissione, consiste: 
a) con riferimento agli argomenti di meccanica di cui al 
colloquio, nella progettazione, accompagnata dai relativi calcoli 
di resistenza e nella rappresentazione, mediante schizzi quotati 
e disegni costruttivi, di organi di macchine, di complessivi e di 
particolari costruttivi di macchine motrici, operatrici e di ap- 
parecchi di sollevamento, di organi di trasmissione, trasforma- 
zione ed unitormazione del moto; 


ovvero 


b) con riferimento agli argomenti di macchine a fluido 
e laboratorio, nel progetto di massima di: macchine idrauliche 
e termiche operatrici e motrici con tracciamento di diagrammi 
relativi al loro funzionamento; generatori di vapore e conden- 
satori; schemi di impianti con disegno schematico e indicazione 
delle relative strutture di fabbrica. 

I disegni devono essere eseguiti nel rispetto delle norme 
di unificazione. 

3. — La prova pratica, stabilita dalla commissione, riferen- 
tesi preferibilmente agli argomenti del colloquio e svolta in 
un laberatorio di macchine, verte su uno dei seguenti punti: 

misure meccaniche, termiche, ottiche ed ecustiche; 

taratura, inserzione ed impiego di apparecchi misuratori 
e di manovra sui fluidi; 

installazione, condotta, regolazione c misure relative alle 
principali macchine motrici ed operatrici; 

condotta di generatori di vapore e rilievo dei consumi e 
dei rendimenti; 

impiego degli apparecchi per 1 controllo della combu- 
stione. 

La prova pratica deve essere corredata da una relazione 
con i requisiti richiesti dalla commissione, 


4. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 
5. — La lezione, impostata secondo le indicazioni conte- 


nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno 


precedente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla 
commissione. 


Allegato A 
Meccanica generale e applicata. 

Princìpi di statica: forze e loro momenti; baricentri; mo- 
menti statici e di inerzia; equilibrio dei sistcmi vincolati e dei 
meccanismi elementari; principio dei lavori virtuali. 

Principi di cinematica riguardanti in modo specifico: i moti 
rettilinei e curvilinei; il moto armonico; i sistemi oscillatori; il 
moto relativo. 

Princìpi di dinamica, con particolare attinenza ai teoremi dei 
momenti, delle quantità di moto e loro applicazioni al moto 
dei corpi rotanti. Lavoro, energia, potenza. Lavoro motore, re- 
sistente e passivo. Dinamica delle macchine, bilancio energe- 
tico, rendimento. 

Resistenza al moto relativo fra solidi e fluidi. Attrito' fra 
superfici a contatto diretto e lubrificate. Resistenza al rotola 
mento e del mezzo. Similitudine meccanica. 
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Elasticità e resistenza dei materiali alle sollecitazioni sem- 
plici e composte. Linea elastica delle travi inflesse. Calcoli e 
verifiche di resistenza di strutture semplici e complesse. 

Sollecitazioni dinamiche e resistenza a fatica - Vibrazioni 
flessionali e torsionali. 

Calcoli e verifiche di resistenza di organi di collegamento e 
di recipienti e tubi soggetti a pressione, di organi per la tra- 
smissione del moto rotatorio e alternativo. 

Equilibramento statico e dinamico degli organi rotanti. 

Calcoli e verifiche di volani e regolalori. 

Sistemi, unità di misura, metodi e mezzi per misurazioni 
delle grandezze meccaniche, 


Macchine a fluido. 


Grandezze fisiche che intervengono nello studio delle mac- 
chine a fluido e loro unità di misura nei sistemi assoluti e 
tecnici. 

Classificazioni delle macchine a fluido. Fonti 
energia tradizionali e non tradizionali; caratteri specifici di 
ciascuna, possibilità presenti e prossimo-future di eventuale 
sfruttamento. Notizie statistiche sui consumi di combustibile 
e sui bisogni di energia. 

Principi di idrostatica e di idrodinamica. Moto dei liquidi 
nei canali e nei tubi. Misurazioni sui fluidi. 

Macchine idrauliche motrici e operatrici; dimensionamento, 
rendimento, curve caratteristiche. 

Fisica degli acriformi, Grandezze termiche primitive e deri- 
vate e loro misurazioni. 

Termodinamica dei gas e dei vapori. Diagrammi di Mollier. 

I cicli fondamentali delle macchine a fluido: studio sui 
piani « p,v» - «T,S» - «hs». 

Hl moto dei fluidi compressibili nei condotti. Efflusso degli 
aeriformi. Ugclli e diffusori. 

Lo scambio di lavoro nelle macchine volumetriche. Lo 
scambio di lavoro nelle turbomacchine operatrici e motrici e 
relative equazioni fondamentali. 

La combustione. La fissione nucleare e l’utilizzazione del 
calore generato. Il probiema dell’inquinamento dell’atmosfera 
e delle acque e metodi e mezzi per eliminarli. 

Impianti a vapore. Bilanci termici. 

Gencratori di vapore terrestri e marini. 

Turbine a vapore. 

Condensatori. Cenni sugli scambiatori ed accumulatori di 
calore. 

Turbine a gas. 

Motori alternativi a combustione interna. 

Motori rotativi a combustione interna. 

Macchine termiche operatrici: ventilatori compressori, 
macchine alternative, turbomacchine e Idro dimensionamento, 
rendimenti, curve caratteristiche. 

Compressori a vapore e loro applicazioni nelle termopompe. 


Disegno. 


Proiezioni ortogonali e assonometriche. 

Convenzioni UNI e ISO. 

Sezioni, intersezioni e sviluppi dei solidi. 

Convenzioni sui sistemi di quotatura, sulle rappresentazioni 
dei materiali, natura delle superfici, trattamenti, lavorazioni. 

Schizzi dal vero o da assonometrie di organi meccanici. 

Rappresentazione di organi di collegamento, di meccanismi, 
di apparati per la trasmissione e regolazione del moto. 

Tolleranze e loro applicazioni. 

Disegni di complessivi e di attrezzature. 

Sistemi di fabbricazione e cicli di lavorazione. 

Attrezzi normali e speciali per lavorazioni a freddo ed a 
caldo. 

Analisi dei processi e dci costi di fabbricazione di prodotti 
delle industrie meccaniche. 


CLasse LXII 


MECCANICA - MACCHINE - IMPIANTI DI MATERIE 
PLASTICHE - CARTIERE E DISEGNO 


naturali di 


L'esame comprende: una prova scritta, una prova grafica, 
un colloquio, una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un 
tema scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, 
relativi alle materie comprese nella classe di concorso. 


2. — La prova grafica consiste nella progettazione di un 
impianto di materie plastiche o di cartiera o di particolari 
strutturali degli impianti stessi. L’elaborato dovrà essere cor- 
redato da relazione con calcoli giustificativi ed altri eventuali 
requisiti richiesti dalla commissione. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 
4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece: 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 


Allegato A 
Meccanica generale e applicata. 


Princìpi di statica: forze e loro momenti; baricentri; mo- 
menti statici e di inerzia; equilibrio dei sisiemi vincolati e dei 
meccanismi elementari; principio dei lavori virtuali. 

Princìpi di cinematica riguardanti in modo specifico: i moti 
rettilinei e curvilinei; il moto armonico; i sistemi oscillatori; il 
moto relalivo. 

Princìpi di dinamica, con particolare attinenza ai teoremi dei 
momenti delle quantità di moto e loro applicazioni al moto 
dei corpi rotanti. Lavoro, energia, potenza. Lavoro motore, re- 
sistente e passivo. Dinamica delle macchine, bilancio energe- 
tico, rendimento. 

Resistenza al moto reiativo fra solidi e fluidi. Attrito fra 
superfici a contatto diretto e lubrificate. Resistenza al rotola- 
mento e del mezzo Similitudine meccanica. 

Elasticità e resistenza dei materiali alle sollecitazioni sem- 
plici e composte. Linea elastica delie travi infiesse. Calcoli e 
verifiche di resistenza di strutture semplici e complesse. 

Sollecitazioni dinamiche e resistenza a fatica - Vibrazioni 
flessionali e torsionali. 

Calcoli e verifiche di resistenze di organi di collegamento 
di recipienti e tubi soggetti a pressione, di organi per la tra- 
smissione del moto rotatorio e alternativo. 

Equilibramento statico e dinamico degli organi rotanti. 

Calcoli e verifiche di volani e regolatori. 

Sistemi, unità di misura, metodi e mezzi per misurazioni 
delle grandezze meccaniche. 


Macchine a fluido. 


Grandezze fisiche che intervengono nello studio delle mac- 
chine a fluido e loro unità di misura nei sistemi assoluti e 
tecnici. 

Classificazioni delle macchine a fluido. Fonti naturali di 
energia tradizionali e non tradizionali; caratteri specifici di 
ciascuna, possibilità presenti e prossimo-future di eventuale 
sfruttamento. Notizie statistiche sui consumi di combustibile 
e sul bisogni di energia. 

Principi di idrostatica e di idrodinamica. Moto dei liquidi 
nei canali e nei tubi. Misurazioni sui fluidi. 

Macchine idrauliche motrici e operatrici; dimensionamento, 
rendimento, curve caratteristiche. 

Fisica degli aeriformi. Grandezze termiche primitive e deri- 
vate e loro misurazioni. 

Termodinamica dei gas e dei vapori. Diagrammi di Mollier. 

I cicli fondamentali delle macchine a fluido: studio sui 
piani « p, v»- « T, $S» - «h, s». 

Il moto dei fluidi compressibili nei condotti. Efflusso degli 
aeriformi. Ugelli e diffusori. 

Lo scambio di lavoro nelle macchine volumetriche. Lo 
scambio di lavoro nelle turbomacchine operatrici e motrici e 
relative equazioni fondamentali. 

La combustione. La fissione nucleare e l'utilizzazione del 
calore generato. Il problema dell'inquinamento dell'atmosfera 
e delle acque e metodi e mezzi per eliminarli. 

Impianti a vapore. Bilanci termici. 

Generatori di vapore terrestri e marini. 

Turbine a vapore. 

Condensatori. Cenni sugli scambiatori ed accumulatori di 
calore. 

Turbine a gas. 

Motori alternativi a combustione interna. 

Motori rotativi a combustione interna. 

Macchine termiche operatrici: ventilatori compressori, 
macchine alternative, turbomacchine e loro dimensionamento, 
rendimenti, curve caratteristiche. 

Compressori a vapore e loro applicazioni nelle termopompe. 
Disegno. 

Proiezioni ortogonali e assonometriche. 

Convenzioni UNI e ISO. 

Sezioni, intersezioni e sviluppi dei solidi. 

Convenzioni sui sistemi di quotatura, sulle rappresentazioni 
materiali, natura delle superfici, trattamenti, lavorazioni. 
Schizzi dal vero o da assonometrie di organi meccanici. 
Rappresentazione di organi di collegamento, di meccanismi, 
di apparati per la trasmissione e regolazione del moto. 


dei 
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Tolleranze e loro applicazioni. 

Disegni di complessivi c di attrezzature. 

Sistemi di fabbricazione e cicli di lavorazione. 

Attrezzi normali e speciali per lavorazioni a freddo ed a 
caldo. 

Analisi dei processi e dei costi di fabbricazione di prodotti 
delle industrie meccaniche. 

Argomenti comuni agli impianti industriali di ogni tipo: 
criteri generali per la scelta dell'ubicazione e dimensione degli 
impianti industriali; struttura organizzativa di una azienda :n- 
dustriale; servizi generali ed ausiliari; componenti degli im- 
pianti: fabbricati, padiglioni, impianti di produzione e distri 
buzione dell'energia, termici, di condizionamento; mezzi di illu- 
minazione, mezzi di trasporto; servizi di prevenzione degli in- 
cendi e degli infortuni. Metodi e mezzi per evitare l'inquna- 
mento dell'ambiente e delle acque Diagrammi tipici di lavora- 
zione. 

Argomenti relativi agli impianti di materie plastiche. 

Mezzi di trasporto - Trasformatori a nastro, coclee, canali 
trasportatori, elevatori, trasportatori pneumatici. 

- Condotte e accessori, tipi vari di pompe e criteri di im- 
piego in relazione alia pressione, alla portata e alla natura dei 
liquidi da smaltire. 

- Montaliquidiì e impieghi più frequenti dei gas e dei vapori. 

- Ventilatori, compressori d’aria e di gas. 

- Dispositivi per l'immagazzinamento dei materiali - 
bilità dei materiali e pericoli che possono presentare 

- Apparecchi per la frantumazione - Frantoi, disintegratori, 
molini, molazze. 

- Separazione dei materiali solidi - Stracci, classificatori, coni 
di classificazione, crivelli, tavole, separatori vari. 

- Separazione dei solidi dai liquidi - Per decantazione, per 
filtrazione, per cristallizzazione, con solventi, per centrifugazio- 
ne, idroestrazione. 

- Separazione dei solidi e dei liquidi dai gas - Precipitazione 
e recupero delle polveri, eliminazione dei fumi. 

- Agitazione e mescolazione - Agitatori, emulsionatrici, 1m- 
pastatrici. 

- Autoglavi e relativi condensatori - Mescolatori, calandre, 
« Verner », « Bambury », essiccatori. 

Argomenti relativi agli impianti di cartiere. 

Materiali da costruzione per macchine e apparecchiature. 

Macchine per il trasporto dei solidi - Macchine per la pro- 
pulsione dei fluidi - Apparecchi di tenuta, tubazioni ed acces- 
sori, 

Approvvigionamento e scarico delle acque di cartiera. 

Macchinario impiegato nella produzione della cellulosa e 
nella fabbricazione della carta. 

Concentrazione delle soluzioni - 
tori. 

Condizionamento dell'aria e di prodotti cellulosici. 

Diagramma di lavorazione. Schema di impianto con l’ap- 
plicazione ai diversi processi di fabbricazione della cellulosa 
e della carta. 

Progetti di massima di impianti di cartiera. 

Prevenzione infortuni e igiene del lavoro. 

Schemi generali di impianti di cartiere e schizzi di qualche 
loro particolare. 

Diagrammi di lavorazione. 


Crasse LXITI 
MECCANICA - MACCHINE - IMPIANTI INDUSTRIALI 
E DISEGNO 


L'esame comprende: una prova scritta, una prova grafica, 
un colloquio, una lezione. 

1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla Commissione, relativi 
alle materie comprese nella classe di concorso. 

2. — La prova grafica consiste nella progettazione e nel di- 
segno di un impianto industriale o di particolari e apparecchia- 
ture relative. Il tutto dovrà essere corredato da una relazione 
giustificativa delle operazioni effettuate. 


Altera- 


Essiccamento ed essicca- 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 
4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 
Allegato A 

Meccanica generale e applicata. 

Princìpi' di statica: forze e loro momenti; baricentri; mo- 
menti statici e di inerzia; equilibrio dei sistemi vincolati e dei 
meccanismi elementari; principio dei lavori virtuali. 
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Princìpi di cinematica riguardanti in modo specifico: i molti 
rettilinei e curvilinei; 11 moto armonico; i sistemi oscillatori; 
1l moto relativo. 

Princìpi di dinamica, con particolare attinenza ai teoremi dci 
momenti delle quantità di moto e loro applicazioni al moto dei 
coro: rotanti. Lavoro, energia, potenza. Lavoro motore, resi. 
siente e passivo. Dinamica qaerie macchine, bilancio energetico, 
rendimento. 

Resistenza al moto relativo fra solidi e fluidi. Attrito fra 
superfici a contatto diretto e lubrificate. Resistenza al rotola. 
mento e del mezzo. Similitudine meccanica. 

Elasticità e resistenza dei materiali alle sollecitazioni sem- 
plici e composte. Linea elastica delle travi inflesse. Calcoli e 
verifiche di resistenza di strutture sempliej e complesse. 

Sollecitazioni dinamiche e resistenza a fatica - Vibrazioni 
flessionali e torsionali. 

Calcoli e verifiche di resistenza di organi di collegamento 
di recipienti e tubi soggetti a pressione, di organi per la tra- 
smissione del moto rotatorio e alternativo. 

Equilibramento statico e dinamico degli organi rotanti. 

Calcoli e verifiche di volani e regolatori. 

Sistemi, unità di misura, metodi e mezzi per misurazioni 
delle grandezze meccaniche. 


Macchine a fluido. 
Grandezze fisiche che intervengono nello studio delle mac- 


chine a fluido e loro unità di misura nei sistemi assoluti e 
tecnici. " da 
Classificazioni delle macchine a fluido. Fonti naturali di 


enersia tradizionali e non tradizionali; caratteri specifici di cia- 
scuna, possibilità presenti e prossimo-future di eventuale sfrut- 
tamento. Notizie statistiche sui consumi di combustibile e sui 
bisogni di energia. 

Principi di idrostatica e di idrodinamica. Moto dei liquidi 
nei canali e nei tubi. Misurazioni sui fluidi. 

Macchine idrauliche motrici e operatrici; dimensionamento, 
rendimento, curve caratteristiche. 

Fisica degli acriforni. Grandezze termiche primitive e deri 
vate e loro misurazioni. 

Termodinamica dei gas e dei vapori. Diagrammi di Mollier. 

I cicli fondamentali delle macchine a fluido: studio sui piani 
«p,v»-«T,S»-<h, s». 

Il moto dei fluidi compressibili nei condotti. Efflusso degli 
aertformi. Ugelli e diffusori. 

Lo scambio di lavoro nelle macchine volumetriche. Lo scam- 
bio di lavoro nelle turbomacchine operatrici e motrici e relative 
equazioni fondamentali. 

La combustione. La fissione nucleare e l'utilizzazione del ca- 
lore generato. Ii problema dell’inquinamento dell'atmosfera e 
delle acque e metodi ec mezzi per eliminarli. 

Impianti a vapore Bilanci termici. 

Generatori di vapore terrestri e marini. 

Turbine a vapore. 

Condensatori, Cenni sugli scambiatori cd accumulatori di 
calore. 

Turbine a gas. 

Motori alternativi a combustione interna. 

Motori rotativi a combustione interna. 

Macchine termiche operatrici: ventilatori compressori, mac: 
chine alternative, turbomacchine e loro dimensionamento, ren 
dimenti, curve caratteristiche. 

Compressori a vapore e loro applicazioni nelle termopompe. 


Disegno. 


Proiezioni ortogonali e assonometriche. 

Convenzioni UNI e ISO. 

Sezioni, intersezioni e sviluppi dei solidi. 

Convenzioni sui sistemi di quotatura, sulle rappresentazioni: 
dei materiali, natura delle superfici, trattamenti, lavorazioni 

Schizzi dal vero o da assonometrie di organi meccanici. 

Rappresentazione di organi di collegamento, di meccanismi, 
di apparati per la trasmissione e regolazione del moto. 

Tolleranze e loro applicazioni. 

Disegni di complessivi e di attrezzature. 

Sistemi di fabbricazione e cicli di lavorazione. 

Attrezzi normali e speciali per lavorazioni a freddo ed a 
caldo. 

Analisi dei processi e dei costi di fabbricazione di prodotli 
delle industrie meccaniche. 

Argomenti comuni agli impianti industriali di ogni tipo: 
criteri generali per la scelta della ubicazione e dimensione degli 
impianti industriali; struttura organizzativa di una azienda indu: 
striale; servizi generali ed ausiliari; componenti degli impianti: 
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fabbricati, padiglioni, impianti di produzione e distribuzione 
dell'energia, termici, di condizionamento; mezzi di Illuminazione, 
mezzi di trasporto; servizi di prevenzione degli incendi e degli 
infortuni. Metodi ec mezzi per evitare l'inquinamento dell'atmo- 
sfera e delle acque. Diagrammi tipici di lavorazione. 

Argomenti particolari degli impianti industriali: strutture 
organizzative di aziende industriali tipiche; schemi generali de- 
gli impianti di aziende di produzione, con particolare riferi 
mento alle finalità, agli investimenti, ai costi; schema generale 
secondo le norme: UNI - UNICHIM - ANCC - CEI - di un im- 
pianto tipico; impianti di movimento e di accumulo dei mate- 
riali; impianti di trasporto per solidi e fluidi; magazzini, depo- 
siti per solidi e fluidi; impianti di produzione, trasformazione 
distribuzione dell’encrgia elettrica; impianti di illuminazione, 
di riscaldamento, di condizionamento; impianti di approvigiona- 
mento c di depurazione delle acque; impianti di evaporazione 
sotio vuoto, di termocompressione, di distillazione, di separa- 
zione elettrostatica delle polveri, di cristallizzazione, di flotta- 
zione, di isolamento termico ed acustico. 

Processi di trasformazione delio stato fisico delle sostanze, 
frantumazione, vagliatura. 

Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche - Stru- 
mentazione. ; 

Sistemi di rappresentazione e diagrammi di cicli di produ- 
zione di aziende industriali. Schemi di macchine operatrici e di 
impianti di produzione secondo le convenzioni. Schemi di im- 
pianti di produzione e di utilizzazione dell'energia elettrica e di 
centrali termiche, Schemi di impianti di concentrazione, di di- 
stillazione, di filtrazione. . 

Rappresentazioni di organi meccanici e di apparecchiature 
di impianti industriali, 


CLasse LXIV 


MECCANICA . MACCHINE - IMPIANTI METALLURGICI 
E DISEGNO 


L'esame comprende: una prova scritta, una prova grafica, 
un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativi 
alle materie comprese nella classe di concorso. 

2. — La prova grafica consiste nella progettazione ed escecu- 
zione del disegno costruttivo di un organo di macchina o di 
un complessivo di meccanismi di macchine motrici, operatrici, 
di apparecchi di sollevamento, di organi di trasmissione del 
moto, di attrezzature per lavorazioni in serie. 

Il disegno deve essere corredato dai relativi calcoli di re- 
sistenza e completato con viste e sezioni e altre indicazioni 
convenzionali in modo da individuare i materiali, i trattamenti, 
i gradi di lavorazione, la forma, le dimensioni, le tolleranze. 

Può anche essere richiesto lo studio del sistema di fabbrica- 
zione e di qualche ciclo di lavorazione. 


3. — Il colloquio verte sulle materic oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegaio A. 
4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 

Allegato A 
Meccanica generale e applicata. 


Principi di statica: forze e loro momenti; baricentri; mo- 
menti statici e di inerzia; equilibrio dei sistemi vincolati e dei 
meccanismi elementari; principio dei lavori virtuali. 

Princìpi di cinematica riguardanti in modo specifico: i moti 
rettilinei e curvilinei; il moto armonico; i sistemi oscillatori; 
il moto relativo. 

Principi di dinamica, con particolare attinenza ai teoremi e 
momenti delle quantità di moto e loro applicazioni al moto dei 
corpi rotanti Lavoro, energia, potenza. Lavoro motore, resi- 
stente e passivo Dinamica delle macchine, bilancio energetico, 
rendimento ° 

Resistenza al moto relativo fra solidi e fluidi. Attrito fra 
superfici a contatto diretto e lubrificate. Resistenza al rotola- 
mento e del mezzo. Similitudine meccanica. 

Elasticità e resistenza dei materiali alle sollecitazioni sem- 
plici e composte. Linca clastica delle travi inflesse. Calcoli e 
verifiche di resistenza di strutture semplici e complesse. 

Sollecitazioni dinamiche e resistenza a fatica - Vibrazioni 
fiessionali e torsionali. 

Calcoli e verifiche di resistenza di organi di collegamento 
e di recipienti e tubi soggetti a pressione, di organi per la tra- 
smissione del moto rotatorio e alternativo. 

Equilibramento statico e dinamico degli organi rotanti. 
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Calcoli e verifiche di velani e regolatori. 
Sistemi, unità di misura, metodi e mezzi per misurazioni 
delle grandezze meccaniche. 


Macclune a fluido. 


Graridezze fisiche che intervengono nello studio delle mac- 
chine a fluido e loro unità di misura nei sistemi assoluti e 
tecnici. 

Classificazioni delle macchine a fluido. Fonti naturali di 
energia tradizionali e non tradizionali; caratteri specifici di cia- 
scuna, possibilità presenti e prossimo-future di eventuale sfrut- 
tamento. Notizie statistiche sui consumi di combustibile e sui 
bisogni di energia. 

Principi di idrostatica e di idrodinamica. Moto dei liquidi 
nei canali e nei tubi. Misurazioni sui fluidi. 

Macchine idrauliche motrici e operatrici; dimensionamento, 
rendimento, curve caratteristiche. 

Fisica degli aeriforni. Grandezze termiche primitive e deri 
vate e loro misurazioni. 

Termodinamica dei gas e dei vapori. Diagrammi di Mollier. 

I cicli fondamentali delle macchine a fluido: studio sui piani 
«p,V»- «T, So. « h, Ss» 

Il moto dei fluidi compressibili nei condotti. Efflusso degli 
aeriformi. Ugelli e diffusori. 

Lo scambio di lavoro nelle macchine volumetriche. Lo scam- 
bio di lavoro nelle turbomacchine operatrici e motrici e relative 
equazioni fondamentali. 

La combusione. La fissione nucleare e l'utilizzazione del ca- 
lore generato. Il problema dell'inquinamento dell'atmosfera e 
delle acque e metodi e mezzi per eliminarli. 

Impianti a vapore. Bilanci termici. 

‘ Generatori di vapore terrestri e marini. 

Turbine a vapore. 

Condensatori, Cenni sugli 
calore. 

Turbine a gas. 

Motori alternativi a combustione interna. 

Motori rotativi a combustione interna. 

Macchine termiche operatrici: ventilatori compressori, mac- 
chine alternative, turbomacchine e loro dimensionamento, ren- 
dimenti, curve caratteristiche. 

Compressori a vapore e loro applicazioni nelle termopompe. 


scambiatori cd accumulatori di 


Disegno. 

Proiezioni ortogonali e assonometriche. 

Convenzioni UNI e ISO. 

Sezioni, intersezioni e sviluppi dei solidi. 

Convenzioni sui sistemi di quotatura, sulle rappresentazioni 
dei materiali, natura delle superfici, trattamenti, lavorazioni. 

Schizzi dal vero o da assonometrie di organi meccanici. 

Rappresentazione di organi di collegamento, di meccanismi, 
di apparati per la trasmissione e regolazione del moto. 

Tolleranze e loro applicazioni. 

Disegni di complessivi e di attrezzature. 

Sistemi di fabbricazione e cicli di lavorazione. 

Attrezzi normali e speciali per lavorazioni a freddo ed a 
caldo. 

Analisi dei processi e dei costi di fabbricazione di prodotti 
delle industrie meccaniche. 

Argomenti comuni agli impianti industriali di ogni tipo: 
criteri generali per la scelta della ubicazione e dimensione degli 
impianti industriali; struttura organizzativa di una azienda indu- 
striale; servizi generali ed ausiliari; componenti degli impianti: 
fabbricati, padiglioni, impianti di produzione e distribuzione 
dell'energia, termici, di condizionamento; mezzi di illuminazione, 
mezzi di trasporto; servizi di prevenzione degli incendi e degli 
infortuni. Metodi e mezzi per evitare l'inquinamento dell’atmo- 
sfera e delle acque. Diagrammi tipici di lavorazione. 

Argomenti relativi agli impianti metallurgici: prime opera- 
zioni metallurgiche con particolare riguardo a quelle siderur- 
giche, 

Tratramenti preliminari: frantumazione e macinazione, arric- 
chimento, agglomerazione, pellettizzazione e relativi impianti. 

Trattamenti per via termica; fusione riduttrice dei materiali 
ossidati; conversione del metallo greggio con processi di desolfo- 
razione, deossidazione, degassificazione, desolforazione e impian- 
ti relativi, 

Processi per la fabbricazione della ghisa e dell’acciaio, con 
particolare riferimento a quelli più moderni. Impianti di pro- 
duzione per i processi medesimi. 

Impianti per l'estrazione elettrolitica dei metalli. 

Forni impiegati nelle industrie metallurgiche: loro strut- 
tura, bilancio termico; impianti per il recupero del calore; 
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metodi e mezzi per la regolazione della temperatura e della 
atmosfera. 

Impianti per la fabbricazione dell'alluminio, del rame, del 
piombo e dello zinco. 

Impianti di macchinari e mezzi di sollevamento e trasporto 
impiegati nelle industrie metallurgiche. 

Impianti di laminazione per profilati, lamiere, tubi; di trafi- 
latura e di estrusione. 

Disegni schematici di installazione di impianti metallurgici, 

Studio tecnico ed economico della produzione delle indu- 
strie metallurgiche. 


CLasse LXV 


MECCANICA - MACCHINE - TERMOTECNICA 
IMPIANTI TERMOTECNICI E DISEGNO 


L'esame comprende: una prova scritta, una prova grafica, 
un colloquio e una lezione, 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relat:vi 
alle materie comprese nella classe di concorso. 

2. — La prova grafica consiste nella progettazione ed esecu- 
zione del disegno costruttivo di un organo di macchina o di 
un complessivo di meccanismi di macchine motrici, operatrici, 
di apparecchi di sollevamento, di organi di trasmissione del 
moto, di attrezzature per lavorazioni in serie. 

Il disegno deve essere completato dai relativi calcoli di re- 
sistenza e completato con viste e sezioni e altre indicazioni 
convenzionali in modo da individuare i materiali, i trattamenti, 
i gradi di lavorazione, la forma, le dimensioni, le tolleranze. 

Può anche essere richiesto lo studio del sistema di fabbrica- 
zione e di qualche ciclo di lavorazione. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 
4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 


Allegato A 
Meccanica generale e applicata. 


Princìpi di statica: forze e loro momenti; baricentri; mo- 
menti statici e di inerzia; equilibrio dci sistemi vincolati e dei 
meccanismi elementari; principio dei lavori virtuali. 

Princìpi di cinematica riguardanti in modo specifico: i moti 
rettilinei e curvilinei; il moto armonico; i sistemi oscillatori; 
il moto relativo. 

Princìpi di dinamica, con particolare attinenza ai teoremi dei 
momenti delle quantità di moto e loro applicazioni al moto dei 
corpi rotanti. Lavoro, energia, potenza. Lavoro motore, resi- 
stente e passivo, Dinamica delle macchine, bilancio energetico, 
rendimento. 

Resistenza al moto relativo fra solidi e fluidi. Attrito fra 
superfici a contatto diretto e lubrificate. Resistenza al rotola- 
mento e del mezzo. Similitudine meccanica. 

Elasticità e resistenza dei materiali alle sollecitazioni sem- 
plici c composte. Linca elastica delle travi inflesse. Calcoli e 
verifiche di resistenza di strutture semplici e complesse. 

Soliecitazioni dinamiche e resistenza a fatica - Vibrazioni 
flessionali e torsionali. 

Calcoli e verifiche di resistenza di organi di collegamento 
di recipienti e tubi soggetti a pressione, di organi per la tra- 
smissione del moto rotatorio e alternativo. 

Equilibramento statico e dinamico degli organi rotanti. 

Calcoli e verifiche di volani e regolatori. 

Sistemi, unità di misura, metodi e mezzi per misurazioni 
delle srandezze meccaniche. 


Macchine a fluido. 


Grandezze fisiche che intervengono nello studio delle mac- 
chine a fluido e loro unità di misura nei sistemi assoluti e 
tecnici. ì 

Classificazioni delle macchine a fluido. Fonti naturali di 
energia tradizionali e non tradizionali; caratteri specifici di cia- 
scuna, possibilità presenti e prossimo-future di eventuale sfrut» 
tamento. Notizie statistiche sui consumi di combustibile e sui 
bisogni di energia. 

Principi di idrostatica e di idrodinamica. Moto dei liquidi. 
nei canali e nei tubi, Misurazioni sui fluidi, 

Macchine idrauliche motrici e operatrici; dimensionamento, 
rendimento, curve caratteristiche. 

Fisica degli aeriforni. Grandezze termiche primitive e deri- 
vate e loro misurazioni. 
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Termodinamica dei gas e dei vapori. Diagrammi di Mollier 

1 cicli fondamentali delle macchine a fiudo: studio sui p.ani 
«p, \»- «T,S»- « h, S». 

1} moto dci fluidi compressibili nci condotti. Efflusso degli 
aerilormi. Ugelli e diffusori. 

Lo scambio di lavoro nelle macchine volumetriche Lo scom 
DIO Ul lavoro nelle iuroomacenmine operatrici e motrici € relative 
equazioni fondamentali. 

La combusione La fissione nucleare e l'utilizzazione del ca 
lore generato. Il problema deil'inquinamento dell'almosiera e 
delle acque e metodi c mezzi per eliminarli. 

Impianti a vapore. Bilanci termici. 

Generatori di vapore terrestri e mar.ni 

Turbine a vapore. 

Condensatori, Cenni 
calvie. 

Turbine a gas. 

Motori alternativi a comhustione interna. 

Motori rotativi a combustione interna. 

Macchine termiche operatrici: ventilatori compressori, mac. 
chine alternative, turbomacchine è loro dimensionamento, ren 
dimenti, curve caratteristiche. 

Compressori a vapore e loro applicazioni nelle termopompe. 
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sugli scanubiatori ocvumutalo: 


Disegno. 


Pro.:ezioni ortogonali e assonometriche. 

Convenzioni UNI e ISO 

Sezioni, intersezioni e sviluppi dei solidi. 

Convenzioni sui sistemi di quotatura, sulle rappresentazioni: 
dei materiali, natura delle superfici, trattamenti, lavorazioni. 

Schizzi dal vero o da assomometrie di organi meccanici 

Rappresentazione dì organi di collegamento, di meccanismi, 
di apparati per la trasmissione e regolazione del moto. 

Tolleranze e loro applicazioni. 

Disegni di complessivi e di attrezzature. 

Sistemi di fabbricazione e cicli di lavorazione. 

Attrezzi normali e speciali per lavorazioni a freddo ed a 
caldo. 

Analisi dei processi e dei costi di fabbricazione di prodotti 
delle industrie meccaniche. 

Argomenti comuni agli impianti industriali di ogm tipo: 
criteri generali per la scelta della ubicazione e dimensioni degli 
impiani industriali; struttura organizzativa di una azienda indu- 
stmiale; servizi generali ed ausiliari; componenti degli impianti: 
fabbricati, padiglioni, impianti di produzione e distribuzione 
dell'energia, termici .di condizionamento, mezzi di illuminazione, 
mezzi di trasporto; servizi di prevenzione degli incendi e degli 
infortuni. Metodi e mezzi per evitare l'inquinamento dell’atmo- 
sfera e delle acque. Diagrammi di lavorazione. 

Argomenti relativi agli impianti termotecnici: 

Impianti di forni industriali e di generatori di vapore; 

Impianti di centrali termiche a combustibile tradizionale 
e nucleare; 

Macchine a fluido, con particolare riferimento a quelle 
imp:egate in termotecnica e relativi impianti; 

Impianti di riscaldamento per usi civili e 

Impianti di isolamento termico; 

Impianti di condizionamento. termo igrometrico; 

Impianti frigoriferi; 

Compressori di fluidi e impianti relativi; 

Impianti di ventilazione; 

Impianti di termocompressione; 

Impianti di scambiatori di calore; 

Impianti di essiccazione; 

Impianti di evaporatori, surraffreddatori, macchine ad as- 
sorbimento; 

Impianti di distillazione; 

Apparecchiature di misurazione e regolazione delle gran- 
dezze, fisiche degli impianti termici - Strumentazione e auto- 
mazione; 

Disegni schematici di impianti termotecnici redatti secondo 
le norme UNI e ANCC, con particolare riferimento ai compo- 


nenti fondamentali e relative apparecchiature di esercizio con- 
trollo c protezione. 


industriali; 


CLasse LXVI 
MERCEOLOGIA GRAFICA - TECNOLOGIA - 
IMPIANTI GRAFICI E DISEGNO 


L'esame comprende: una prova scritta o scritto grafica, 
una prova pratica, un colloquio e una lezione. 

1. — La prova scritta o scritto grafica consiste nello svol 
grmento di un tema di tecnologia grafica, con sola prova 
scritta, o di un tema di impianti grafici con relazione e di 


segno Il tema oggetto della prova sarà scelto dal candidato 
tra tre, proposti dalla Commissione relativi agli argomenti com- 
presi nel programma del colloquio di cui all'allegato elenco 
(allegato 4), con particolare riferimento: alle materie  prune, 
prove, saggi; mezzi e procedimenti per la loro trasformazione; 
criteri generali per la realizzazione degli impianti pei la orga- 
nizzaz:one razicnale della produzione; collaudi di prodotti fi 
niti; analisi di costi di produzione delle industrie grafiche. 

i temi saranno lormulati in modo da saggiare la preparazio- 


ne dei cand.dali sulle più aggiornate conoscenze tecniche e 
scientifiche  relal.ve agli argomenti predetti. 
2. — La piova pratica consiste nella esecuzione di una ana- 


lisi tvenica di materie prime o prodotti finiti o di una prova 
e collaudo d: mezzi tecnici impiegati nelle industrie grafiche, 
in relazione al programma di tecnologia. Il tema sarà scelto 
dal candidato fra 3 proposti dalla commissione. 

La prova dovrà essere corredata da una relazione che il- 
iustri le ipotesi di lavoro, i criteri seguiti, la critica dei risul 
tati ottenuti. 

3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A 
e con gli aggiornamenti alle tecniche più recenti; il colloquio 
deve accertare il possesso dei fondamenti scientifici relativi 
agli argomenti medesimi. 

Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare la sua 
preparazione sulla conoscenza dei problemi della scienza della 
educazione, delle tecniche di insegnamento e delle metodolo- 
gie didattiche generali, relative al gruppo delle discipline tec- 
nico-opcrative nonchè a quelle specifiche delle materie del con- 
corso. . 

Il candidato deve dimostraré capacità di organizzare eser- 
citazioni di laboratori tecnici e scientifici previste per le ma- 
terie oggetto dell'esame, valutare elaborati scritti, grafici e di 
esercitazione di laboratorio. 

4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal «candi 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo d; temi 
proposti dalla commissione. 


Altegato A 


Studio delle materie prime impiegate nelle arti grafiche e 
loro proprietà fisiche, chimiche e tecnologiche, esami, ana! e 
prove relative - Misurazioni, unificazioni e altre convenzioni 
nel campo grafico. ° 

Metodi e mezzi di composizione grafica con particolar: ri- 
ferimento allo studio delle macchine per composizione lincare, 
monotipica e fotocomposizione. 

Processi di formatura, con particolare riferimento alla foto- 
formatura. ; 

Metodi e mezzi di stampa con forme rilievografiche, plano- 
grafiche, incavografiche, con forme speciali. 

Elementi di cartotecnica. 

Elementi di fotometria, di ottica fotografica, sensitometria, 
colorimetria e loro applicazione nel campo grafico. 

Richiami di chimica ed elementi di fotochimica, con parti- 
colare riferimento alle sostanze impiegate nei processi fotogra- 
fici, di fotolitografia e di fotoincisione per la produzione di 
stampati in bianco e nero e a colori. 

Esame critico e confronto fra i vari procedimenti grafici, 
con particolare riferimento alle caratteristiche estetiche e tec- 
niche dei prodotti finiti. 

Studio per la determinazione dei cicli, tempi e costi di pro 
duzione nelle aziende grafiche. 

Studio della struttura organizzativa di una azienda grafica 
e delle principali funzioni aziendali: approvigionamento, produ- 
zione, pubblicità, vendita, amministrazione, servizi e loro coor- 
dinamento. 

Studio della struttura organizzativa della produzione con 
particolare riferimento ai scttori produttivi, laboratori e ser- 
vizi di una azienda grafica. 

Studio della ubicazione e schema generale dell'impianto di 
una azienda grafica, con particolare riguardo agli investimenti 
e ai costi. 

Studio dei particolari di un impianto grafico con riferimento 
al ciclo di produzione e all’ubicazione dei mezzi tecnici. 

Magazzini, depositi, distribuzione dell'energia elettrica per 
forza motrice c illuminazione. 

Impianti di riscaldamento e di condizionamento, di tra- 
sporto. 

Rilicvo e analisi critica della struttura organizzativa di azien 
de grafiche esistenti. 

Disegni schematici parziali e totali di aziende grafiche. 

Disceno di impianti particolari di reparti di lavorazione. 
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Organizzazione dei servizi di controllo delle materie e dei 
prodotti finiti. 

Studio di ridimensionamento e di aggiornamento di im- 
pianti esistenti per rispondere a pàarticolari mutate esigenze 
del mercato e della produzione. 


CLasse LXVII 
MINERALOGIA E GEOLOGIA 


L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio ed una lezione. 

1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativi 
alle materie comprese nella classe di concorso. 

2. — La prova pratica, stabilita dalla commissione, consiste 
nella determinazione delle proprietà fisiche di minerali o rocce, 
anche ai fini del loro ‘riconoscimento e classifica, con l’uso di 
strumenti di laboratorio. 

La prova deve essere corredata da relazione con i requisiti 
richiesti dalla commissione. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all’allegato A. 
4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 
Allegato A 
MINERALOGIA 

Lo stato solido cristallino. 

Proprietà fisiche della materia allo stato cristallino. 

Struttura dei cristalli e metodi di determinazione. 

Classi di simmetria e sistemi cristallini. 

Ottica cristallografica. 

Isomorfismo. Polimorfismo. 

Descrizione, applicazioni e importanza economica dei prin- 
cipali minerali: elementi nativi, solfuri e solfosali, aloidi, ossidi 
e idrossidi, carbonati, solfati, cromati, wolframati, molibdati, 
fosfati, arseniati, vanadati, silicati, uranati. 


GEOLOGIA 


Dinamica esogena ed evoluzione geomorfologica. 

Concetto di «sfera geochimica» e aspetti delle principali 
interazioni tra le quattro sfere geochimiche esterne: litosfera, 
idrosfera, atmosfera, biosfera. 

Struttura e composizione interna della terra. 

I processi magmatici e principali tipi di rocce eruttive. 

I processi sedimentari e principali tipi di rocce sedimen- 
tarie. 

I processi metamorfici e i loro prodotti. 

Giacitura delle rocce eruttive, sedimentarie, metamorfiche. 

Formazioni, facies e principali tipi di facies. 

Tettonica ed orogenesi. Cicli sedimentari. Trasgressioni e re- 
gressioni. 

Evoluzione della crosta terrestre: cronologia geologica e 
criteri per stabilirla. Caratteristiche paleogeografiche e paleoeco- 
logiche delle ere e dei periodi geologici. 

Nozioni di idrogeologia e di geotecnica. 


GIACIMENTOLOGIA 

Concetto di giacimento minerario. 

Giacimenti di origine magmatica, sedimentaria, metamor- 
fica: genesi e tipi caratteristici, compresi quelli di idrocarburi 
e carboni fossili. 

Cenni sulla prospezione geomineraria e sui principali me- 
todi. 

Campionatura e valutazione dei giacimenti minerari. 


Crasse LXVIII 


MODELLISTICA INDUSTRIALE E TECNOLOGIA 
DELLA CONFEZIONE INDUSTRIALE 


L’esame comprende una prova scritta o scritto-grafica, una 
prova pratica, un colloquio e una lezione, 

1. — La prova scritta o scritto-grafica consiste nello svolgi 
mento di un tema di tecnologia della confezione industriale, 
con sola prova scritta, o di un tema di organizzazione della 
produzione, impianti e disegno delle industrie di confezione. 
Il tema oggetto della prova sarà scelto dal candidato tra tre 
proposti dalla commissione, relativi ad argomenti compresi nel 
programma del colloquio e con particolare riferimento ai me- 
todi, mezzi e procedimenti per la produzione in serie di capi 
di abbigliamento, impianti per industrie di confezione: fabbri. 
cati per servizi generali e per reparti di lavorazione, per magaz- 
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zini di materie prime e prodotti finiti; impianti di energia elet- 
trica, idrici, per la produzione di vapore, di riscaldamento, 
di condizionamento e di trasporto. 

2. — La prova pratica consiste nel progetto grafico di un 
capo di abbigliamento (abito e cappotto da uomo e da donna, 
camicie da uomo, biancheria intima da uomo e da donna); è 
lasciata al candidato la scelta del metodo da seguire. La prova 
dovrà essere corredata di una relazione che illustri le ipotesi 
di lavoro, i criteri seguiti, la critica dei risultati ottenuti. 

3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti contenuti nell’alle- 
gato elenco allegato A. Gli argomenti devono essere trattati a 
livello tecnico-scientifico ed ispirati all'aggiornamento tecnolo- 
gico. Il candidato dovrà dimostrare la sua preparazione sui pro- 
blemi generali della scienza dell'educazione, delle tecniche di 
insegnamento e delle metodologie didattiche delle discipline 
tecnico-operative e specifiche della materia oggetto del con- 
corso. 

4, — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Fibre tessili, filati e tessuti in relazione alla loro utilizza. 
zione nell'industria della confezione: loro proprietà fisiche e 
tecnologiche. 

Analisi e prove tecnologiche sulle fibre, sui filati e sui tes- 
suti. 

Studio e realizzazione dell'impianto base, nell'insieme e nei 
particolari, dei principali capi di abbigliamento: pantalone, giac- 
ca, gilet, cappotto e camicia per uomo; tailleur e camicetta per 
donna; biancheria intima per uomo e donna. 

Studio dello sviluppo con il sistema scalare e calibrato. 

Processi tecnologici seguiti nella costruzione dei principali 
capi di abbigliamento (pantalone, giacca, cappotto e camicia 
per uomo e donna, biancheria intima per uomo e donna). 

Macchine e attrezzature per la fabbricazione in serie di capi 
di abbigliamento; criteri di scelta in rapporto alle loro caratte- 
ristiche tecniche e al programma di produzione. 

Analisi critica e confronto fra i vari procedimenti per la 
confezione in serie dei principali capi di abbigliamento, in rela- 
zione al tipo di attrezzature disponibili e agli obbiettivi di pro- 
duzione fissati. 

Studio dei metodi e determinazione dei tempi delle opera- 
zioni. 

Elementi di contabilità e analisi dci costi nell'azienda di con- 
fezione. 

Criteri generali per la definizione della struttura organizza- 
tiva di un'azienda industriale. 

Ciclo industriale di un'azienda di confezioni dall'arrivo della 
materia prima alla spedizione dei prodotti finiti. 

Sistemi di produzione e scelta del sistema di produzione in 
funzione delle caratteristiche dell'azienda, del tipo di prodotto, 
dell'addestramento delle maestranze ecc. Progetti ‘di sistemi 
di produzione (determinazione del fabbisogno di mano d'opera, 
di macchine, di attrezzatura; layout, flusso dei materiali, ecc.). 

Le forme di approvvigionamento delle materie prime e dei 
materiali. 

L'organizzazione dei magazzini 
finiti. 

Schemi e caratteristiche dei fabbricati destinati alle aziende 
di confezione in serie. 

Criteri generali per l'istallazione degli impianti di illumina- 
zione, di riscaldamento, di condizionamento, del vapore e del. 
l'aria compressa. 

Impianti per la meccanizzazione dei trasporti interni, 

La pianificazione e il controllo della produzione. 


materie prime e prodotti 


CLasse LXIX 
NAVIGAZIONE AEREA E METEOROLOGIA AERONAUTICA 


L'esame comprende una prova scritto-grafica, una prova 
pratica, un colloquio ed una lezione. 

i. — La prova scritto-grafica consiste nello svolgimento di 
un tema scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commis- 
sione, relativi alle materie comprese nella classe di concorso. 

2. — La prova pratica consiste in una delle seguenti: 

a) determinazione pratica (su aeromobile) degli elementi, 
o di alcuni di essi, atti alla condotta di un aeromobile, anche 
in condizioni strumentali, oppure 

b) uso pratico degli ausili didattici (link trainers, regolo 
per navigazione aerea, strumenti e apparecchiature per naviga» 
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zione gerca strumenti e apparecchiature per navigazione acrca 
e meteorologia); sarà richiesta una relazione scritta con i re- 
quisiti proposti dalla commissione. 


3. -- Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 
4. -- La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece. 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 

Allegato A 


Oggetto della navigazione aerea e suoi elementi fondamen- 
tali. - 

Unità di misura usate in aeronautica. 

Vari sistemi di coordinate. 

Navigazione lossodromica e ortodromica. 

Magnetismo terrestre e dell'aeromobile. 

Bussole e telebussole giro-magnetiche. 

Strumenti dell'aeromobile, di condotta e di navigazione sti- 
mata. 

Vento e probiemi relativi. 

Lince di posizione. 

Cenni sulla teoria degli errori e posizione più probabile. 

Utilizzazione dell'aeromobile (varie condizioni di volo, velo 
cità, quote, potenze, consumi, autonomia e raggio di azione). 

Moti relativi. 

Sistemi di radionavigazione e di atterrassio. 

Procedure di volo strumentale. 

Navigazione isorica e a griglia. 

Astronavigazione aerea. 

Satelliti artificiali e loro uso per la navigazione aerea. 

Radar e cinedoppler per la navigazione aerea. 

Navigazione inerziale. 

Navigazione spaziale. 

Fisica dell'atmosfera. 

Meteorologia generale aeronautica. 

Influenza della meteorologia sulla navigazione aerea. 

Previsioni obiettive del volo con f’ausilio dci calcolatori 
elet!ronici 

Terminologia acronautica in lingua inglese. 


Classe LXX 


NAVIGAZIONE - ARTE NAVALE 
ED ELEMENTI DI COSTRUZIONI NAVALI 


L'esame comprende una prova scritta, un colloquio e una 
lezione. 

1. -- La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra ‘tre proposti dalla commissione, rela. 
tivi alle materie comprese nella classe di concorso. 

2. -- Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A 

-- La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 

Allegato A 
NAVIGAZIONE 


Navigazione geodetica: strumenti, metodi, rappresentazioni 
cartografiche. Magnetismo navale. Girobussole. Maree. 

Sistemi autonomi: I) Navigazione astronomica, cosmosrafia, 
astronomia sfcrica. Determinazioni di posizione mediante osser- 
vaziom astronomiche, II) Navigazione inerziale. 

Radionavigazione: radiogonometria; sistemi iperbolici; radio- 
navigazione con satelliti. Apparecchiature della radionavigazione. 
Tecnica degli apparati di radionavigazione. Cinematica navale. 


METEOROLOGIA ED OCEANOGRAFIA 


Costituzione e stratificazione dell'atmosfera: studio delle va- 
riazioni, principali parametri fisici. Radiazione solare. Attinome- 
tria. Vapore acqueo e fenomeni di condensazione. L'atmosfera 
e le proprietà gencrali dei gas. Fondamenti di termodinamica 
dell'atmosfera. Diagrammi termodinamici e loro impiego nella 
previsione del tempo. Dinamica dei moti dell'aria. Unità e stru- 
menti di misura degli elementi meteorologici. Norme per il ser- 
vizio meteorologico a bordo delle navi. L'organizzazione mon- 
diale dei servizi meteorologici riguardante ia navigazione marit- 
tima. Carta sinottica e «topografia » di una superficie isobarica. 
Previsioni del tempo. Composizione e proprietà dell’acqua di 
mare: Movimenti delle masse oceaniche. Cenni sulle caratteristi 
che idrologiche degli oceani. Strumenti di misura degli elementi 
relativi al mare. 


Suipplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 d.1 9 gennaio 1974 


ARTE NAVALE 


Tipi di nave e loro caratteristiche. 

La navigazione a vela del nostro tempo. 

Navi, catene, ancore, argani, verricelli, ed attrezzature varie 
di coperta. 

Mezzi di governo. Tipi di timoni. Servomotori e telemoto- 
ri. Avaric e timoni di fortuna. 

Sistemi di propulsione. Modi di funzionamento. Effetti se- 
condari. Navi a più eliche. Rendimento. 

Manovra delle navi. Effetti combinati dell'elica e del timo- 
ne. Spazio di arresto. Curva di evoluzione. Effetti del vento 
e della corrente. Uso delle ancore, dei tonneggi, dei rimorch:a- 
tori. Manovre di disincaglio e di uomo in mare. 

Regole per la sicurezza delle navi e la salvaguardia della 
vita umana. Convenzione internazionale (in particolare per i 
mezzi di salvataggio e le strutture antincendio). Cause, mezzi 
di segnalazione e di estinzione degli incendi. Regolamento per 
evitare gli abbordi in mare. Ruolo di abbandono. 

Imbarco e sbarco delle merci. Sistemazioni per il carico 
e lo scarico. Approntamento e pulizia delle stive. Caratteri 
stiche dei carichi e piano di carico. Caricazione e pulizia delle 
petroliere. Velocità economica. 

Biologia marina e tecnica della pesca. 

Automazione navale. 


ELEMENTI DI COSTRUZIONE NAVALE 
Dislocamento, portata, stazza. 
Sistemi di costruzione delle navi e loro compartimentazione. 
Registri di classificazione delle navi e loro compiti. 
Varo e raddobbo delle navi. Cantieri moderni. 


ELEMENTI DI TEORIA DELLA NAVE 


Elementi delle carene Calcolo delle superfict di galleggia. 
mento e dei volumi di carena. Diagrammi delle carene diritte. 
Formule pratiche. 

Dislocamento e stazzatura delle navi. 

Stabilità e assetto delle navi con particolare riguardo allo 
spostamento, all'imbarco e sbarco di pesi. Variazioni di stabi- 
lità e di assetto. Carichi liquidi. 

Falle e incaglio. 


CLasse LXXIV 


SCIENZE AGRARIE E TECNICHE 
DI GESTIONE AZIENDALE 


L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio ed una lezione. 

1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre ‘proposti dalla commissione, rela- 
tivi ad argomenti di agronomia generale e coltivazioni; di eco- 
nomia agraria e tecniche della gestione aziendale. 

2. — La prova pratica, stabilita dalla commissione, consiste 
nell'accertamento e nella valutazione dci mezzi produttivi dispo- 
nibili nell'azienda nella quale si svolge la prova, nonchè nella 
assunzione dei dati economici utili a determinare, con succes- 
siva elaborazione, tutti o parte dei seguenti valori: produzione 
lorda vendibile, costo di produzione nelle sue varie accezioni, 
reddito netto realizzato e sua distribuzione tra i mezzi produt- 
tivi impiegati, indici di efficienza. La prova deve essere corre- 
data da relazione con presentazione dei risultati, illustrando 
anche la metodologia di ricerca prescelta dal candidato. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti riportati nell’alle- 
gato A. 

4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 


Allegato A 
RAGGRUPPAMENTO AGRONOMICO 


Clima ed elementi meteorologici: loro effetti 
festazioni biologiche dei vegetali. 

Elementi di ecologia agraria. Risanamento e difesa dello 
ambiente. 

Origine, caratteri e proprietà fisiche, chimiche e biologiche, 
del terreno agrario. 

La fertilità del terreno intesa in senso agronomico. Diagno- 
si della attitudine produttiva del terreno agrario. 

Messa in coltura del terreno. 

Sistemazioni applicabili in terreno pianeggiante ed in terre 
no declive. 

Lavorazioni del suolo e relativo equipaggiamento motomec- 
canico. 


sulle mani 
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Meccanizzazione dei cicli produttivi. 

Approvvigionamento dell’acqua irrigua e sistemi di irriga- 
zione. Principi e pratiche di aridocoltura. 

Concimazione. 

Avvicendamenti e consociazioni. 

Caratteri esteriori delle buone sementi. 

Moltiplicazione delle piante per via vegetativa. 

Cenni di genetica applicata all'agricoltura. 

Miglioramento delle piante coltivate. Procedimenti relativi. 

Principali colture erbacee alimentari. 

Colture erbacce a prodotto industriale. 

Colture a foraggio. Praticoltura. Pascoli montani. 

Colture ‘arboree da frutto. 

Selvicoltura 


RAGGRUPPAMENTO ZOOTECNICO E TECNOLOGICO 


Metodi di riproduzione animale. 

Valutazione morfologica e controllo funzionale delle attitu- 
dini produttive degli animali. 

Caratteri somatici e funzionali delle più importanti razze 
bovine, suine, ovine, equine e di pollame allevate in Italia. 

Metodi e tecniche d'allevamento delle più rilevanti specie 
animali in produzione zootecnica. 

Razionamento degli animali in base alle loro particolari atti- 
tudini economico-produttive. 

Meccanizzazione dei servizi di stalla in rapporto ai moderni 
indirizzi produttivi aziendali. 

Principi fondamentali di tecnologia della produzione enolo- 
Ica. 
È Principi fondamentali di tecnologia delle produzioni lattie- 
ro-casearie. 

Principi fondamentali di tecnologia della produzione olearia. 

Moderne tecniche di conservazione dei prodotti alimentari. 


RAGGRUPPAMENTO ECONOMICO-ESTIMATIVO 


Fondamentali prospettive della teoria economica. 

Le categorie economiche essenziali: produzione, reddito, con- 
sumo, risparmio, capitale, investimento. 

La combinazione dei fattori produttivi e la massimizzazione 
del reddito. 

Il costo in generale. Il costo di produzione. La formazione 
del prezzo Curva di domanda e curva di offerta. 
Concetto di mercato. Sistematica delle forme di mercato. 
Rapporti tra sviluppo ecomomico e sviluppo agricolo. 
Compiti generali e particolari dell'economia agraria. 
Mezzi produttivi dell'azienda agraria. 
L'ordinamento produttivo dell'azienda. 
I bilancio aziendale come strumento di 
mica. 

Produttività ed indici di efficienza aziendale. 

Orientamenti e limiti delle scelte economiche dell'imprendi- 
tore agricolo. 

La gestione dell'azienda agraria: 
grammazione. 

I mercati agricoli e le loro strutture. Potere contrattuale 
degli agricoltori. 

La cooperazione in agricoltura. L'associazione dei produttori 
ai fini della commercializzazione dei prodotti. 

Elementi di sociologia rurale. 

Lineamenti generali di politica agraria. La politica comuni- 
taria riguardo alle strutture, ai prezzi, ai mercati agricoli. 

Aspetti economici dei beni e metodo di stima. 

Stima analitica dei beni fondiari, 

Stime speciali di particolare rilevanza. 

Operazioni fondamentali di stima censuaria. 

Bilanci alimentari e disponibilità dell’Italia e degli 
Paesi del mondo. 

Organismi nazionali ed internazionali preposti allo studio 
e alla politica dell’alimentazione. 


CLasse LXXV 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 


L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio e una lezione. 

1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativi 
alle materie comprese nella classe di concorso. 

2. — La prova pratica, stabilita dalla commissione, verte su 
un argomento di ciascuno dei seguenti punti a), b), c): 

a) nel riconoscimento dei prodotti naturali (animali, piante 
e loro parti, minerali e rocce) e di merci, con l'indicazione 
delle caratteristiche più importanti da mettere in rilievo a li- 


rilevazione econo- 


moderni metodi di pro- 


altri 
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vello scolastico, oppure letture di carte geografiche, topografi- 
che ed altre, uso di strumentazioni per l'insegnamento della 
geografia; costruzioni di diagrammi e cartogrammi; 

b) nell’organizzazione di attività sperimentali per l'appren- 
dimento delle discipline scientifiche e sperimentali oggetto deila 
classe di concorso, la cui esecuzione è prevista da parte dello 
insegnanie o da parte degli allievi operanti in gruppo; 

c) nel riconoscimento dei principali parassiti, animali e 
getali, delle piante coltivate. 

La prova pratica deve essere corredata da relazione scritta 
con i requisiti richiesti dalla commissione. 

3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 

4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 


VE 


Allegato A 
BIOLOGIA 


Costituenti fondamentali della materia vivente. 
Strutture cellulari. 
Funzioni metaboliche della cellula. 
Moltiplicazione della cellula. 
Meiosi. Riproduzione. 
Sviluppo. Accrescimento. Differenziamento. 
Diversità negli animali e nelle piante riferendosi ai gruppi 
più significativi. 
Diversità nelle strutture e nelle funzioni: 
negli organismi unicellulari (Procarioti ed Educarioti) 
negli organismi pluricellulari vegetali; 
negli organismi pluricellulari animali con particolare ri. 
guardo all’anatomia e fisiologia dell’uomo. 
Eredità. Leggi di Mendel. Variazioni. Mutazioni. Evoluzione. 
Speciazione. 
Ambiente ed evoluzione. 
Rapporti fra organismo e ambiente. 
Difesa dell'ambiente. 
Catene alimentari. 
Equilibri biologici. 
Nutrizione dell'uomo. Educazione alimentare. La fame nel 
mondo. 
Concetti di fitopatologia generale e di fitoiatria. 
Principali parassiti delle piante coltivate e relativi 
di lotta. 
Malattie di natura non parassitaria nelle piante coltivate. 
Microrganismi interessanti i processi di trasformazione e 
conservazione dei prodotti agrari e relative tecniche microbio- 
logiche. 
Anatomia e fisiologia degli insetti. 
Gli insetti più dannosi per le piante coltivate e relativi 
mezzi di difesa. 
Gli animali particolarmente dannosi per le piante coltivate 
e relativi mezzi di difesa. 


mezzi 


CHIMICA 


La materia; i sistemi omogenei ed eterogenei; stati di aggre- 
gazione; passaggi di stato; leggi e teoria cinetica corpuscolare 
della materia. 

Leggi fondamentali delle combinazioni chimiche (Lavoisier, 
Proust, Dalton, Gay Lussac) e teoria di Dalton. 

Principio di Avogadro; peso atomico relativo; formule chi. 
miche; peso formula; mole; numero di Avogadro. 

Nomenclatura chimica; legami chimici; ossido-riduzioni, 

Radioattività ed elementi di chimica nucleare. 

Le reazioni chimiche nell'aspetto cinetico 

Le reazioni chimiche nell'aspetto energetico. 

Concetto di equilibrio. 

Le proprietà delle sostanze in rapporto alla strutiura (stato 
solido, liquido, gassoso). 

Il sistema periodico; rassegna dei principali elementi e loro 
composti di particolare interesse applicativo. 

I composti organici; loro inquadramento e termini più si- 
gnificativi. 

Chimismo dei principali cicli biologici, 


MINERALOGIA 


Lo stato solido cristallino. Relazioni fra struttura cristalli- 
na e proprietà morfologiche e chimiche della materia allo stato 
cristallino. Classi di simmetria e sistemi cristallini. 

Ottica cristallografica. Isomorfismo, polimorfismo. 
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I minerali: caratteristiche fisiche e chimiche dei principali 
minerali dei seguenti gruppi: elementi nativi; solfuri e solfosa- 
li, aloidi, ossidi e idrossidi, carbonati, solfati, fosfati, silicati. 

GEOLOGIA 
della Terra. Tectonismo generale. Criteri 
x 


la determinazione dell'età della Terra 


La coslituzione 
relativi e 
Cronvingia geologica. 

Il processo erultivo. Le rocce erultive, struttura e giacitu 
ra. Principali rocce eruttive. 

Il processo sedimentario. Le rocce sedimentarie di origine 
chimica, meccanica, organogena. Nozioni di stratigrafia. Le prin. 
cipali rocce sedimentarie. 

Il processo metamorfico. Le principali rocce metamorfiche 

Le carte geologiche e loro interpretazione. 

Il suolo. Genesi e difesa attiva e passiva del suolo agrario. 


assoluti per 


MERCEOLOGIA 


Metalli, leghe. È 

Prodotti che entrano nel campo edilizio (cementi, calci, ce- 
ramiche, vetri). 

Macromolecole di origine vegetale ed animale e di sintesi 
che entrano nel campo dell’abbigliamento e dell'industria. 

Prodotti che forniscono energia tradizionale: gassosi, liqui 
di e solidi e prodotti di interesse motoristico. 

Prodotti interessanti la nutrizione e la difesa delle piante 

Prodotti alimentari di origine vegetale ed animale. 

Conservazione degli alimenti. 

Detergenti, candeggianti, vernici e colori. 


GEOGRAFIA GENERALE 

Geografia astronomica: relazioni spaziali degli astri; princi 
pali fenomeni terrestri e celesti; illuminazione e riscaldamento 
della Terra; la conquista dello spazio; la Luna in base alla 
cartografia più aggiornata. 

Geugrafia matematica: forma e dimensioni della Terra; pro 
blemi di cartografia topografica, aerofotozrammetria; lettura 
ed interpretazione delle carie topografiche, corografiche, tema 
tiche, planisferi, ecc.; misura del tempo. 

Geografia fisica e geologica: fenomeni litosferici, idrosfe- 
rici ed atmosferici; geodinamismo esogeno ed endogeno; esame 
critico del paesaggio morfologico. Tipi geomorfologici dei cicli 
erosivi. Nozioni di geologia storica e tectonismo. 

Geografia biologica: la vita umana sulla Terra. Lincamenti 
di fitogeografia e zoogeografia; equilibrio ecologico come base 
della vita. Difesa attiva e passiva dell'ambiente. 

Geografia antropica: la fascia ecumenica e la sua crescente 
estensione nelle frange pioniere; l’uomo e la collettività; gli 
insediamenti umani, i generi di vita; l'esplosione demografica, 
1 grandi movimenti migratori. Esplorazioni e scoperte geografi 
che nell'antichità, nel medioevo e nell'epoca moderna. 


GTrOGRAFIA REGIONALE 

Geografia regionale dell'Italia. 

Lineamenti fisici del territorio e fondamenti geografici dello 
Stato italiano. 

Le regioni italiane nelle caratteristiche ambientali ed econo- 
miche. 

Disamina dei problemi demografici dell'insediamento umano 
e dei problemi geoceconomici dei vari rami di attività; proble- 
matica delle reti di comunicazione e particolarmente della cir- 
colazione e del traffico; problemi geografici delle zone depresse 
e soluzioni fisiche, antropiche ed economiche; quadro geogra- 
fico dei problemi del mezzogiorno d’Italia. 

L'Italia nel bacino mediterraneo, in Europa, nel mondo e 
nel quadro delle grandi organizzazioni europee e mondiali. 


Geografia regionale del mondo. 


I territori dei continenti e dei maggiori paesi e stati del 
mondo nelle espressioni fondamentali: fisico-politica e socio 
economica, 

Gli oceani e loro caratteristiche fondamentali. 

Froblemi geografici dell'alimentazione nel mondo. 

Studio del «lontano» con uso di carte, atlanti, planisferi, 
ecc., accompagnato dalla proiezione di filmine e diapositive a 
chiarimento dei fenomeni salienti nella visione dei paesi e degli 
ambienti filmati. 

Lineamenti fisici ed ecologici delle regioni polari nella loro 
crescente importanza esplorativa, scientifica ed economica. 

Disamina dei principali organismi di collaborazione interna- 
zionale per lo sviluppo e l'evoluzione dei popoli ed il loro ne- 
tevole contributo alla soluzione dei maggiori problemi della 
umanità, 
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CLasse LXXVI 
SCIENZE UMANE 


Premessa 
I concorsi a cattedre di «Scienze umane» hanno lo scopo 
di accertare — conformemente ai ciileti che procedono da 
una concezione interdisciplinare del sapere — la preparazione 


culturale e la preparazione professionale dei candidati nelle di- 
scipline oggetto del concorso. 

In ordine, pertanto, alla preparazione culturale, il candidato 
dovrà mostrare di possedere un'adeguata conoscenza critica: 

1) dei problemi delle discipline oggetto di esame — emer- 
genti dalla situazione socio-culturale — e delle teorie ad essi 
relative, proposte ed accreditate dalla ricerca scientifica con- 
temporanea; 

2) della metodologia relativa a dette discipline, e, cioè, 
le tecniche del reperimento delle fonti e delle procedure di 
prova e di argomentazione tipiche della disciplina; 

3) della storia delle interpretazioni critiche delle teorie 
costituenti le discipline di esame: interpretazioni che devono 
essere conosciute nel loro sviluppo storico, nel confronto cri- 
tico che le ha accompagnate, nelle argomentazioni che ne pos- 
sono avvalorare o smentire la validità. 

In ordine alla preparazione professionale il candidato dovrà 
mostrare di possedere un’adeguata conoscenza dei problemi 
psico-pedagogici e degli orientamenti didattici, relativi alla situa- 
zione dell’alunno ed alla peculiarità delle singole discipline og- 
getto d'esame. 

L'intormazione deve, comunque, 
studi monografici, e — nei limiti del 
in edizioni integrali. 

L’esame consta di una prova scritta, una prova orale e una 
lezione. 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scel- 
to dal candidato, fra due proposti dalla commissione esamina- 
trice su argomenti filosofici o pedagogici, compresi nel pro- 
gramma del colloquio 

Il colloquio verte sugli argomenti essenziali della storia della 
Filosofia, della storia della pedagogia e delle istituzioni educa- 
tive, della storia della psicologia contemporanea (allegato A). 

Il candidato dovrà dar prova di saper discutere i problemi 
e cdi conoscere le questioni critiche ad essi inerenti; di avere 
conoscenza diretta delle opere più significative degli autori che 
hanno trattato i suddetti problemi; di essere in grado di inter- 
pretare qualche passo delle opere studiate a scelta della com- 
missione per quanto riguarda le opere di filosofia e pedagogia. 

Non si danno — per i singoli problemi o argomenti — indi- 
cazioni di autori e di opere, perchè la loro scelta costituisce 
di per sè una prova della maturità culturale e della responsa- 
bilità professionale del candidato. 

La lezione sarà impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, e sarà estratta a sorte dal candidato, 
il giorno precedente il colloquio, entro un gruppo di temi pre- 
parati dalla commissione. 

Nell'ambito di questa terza parte delle prove di esame, il 
candidato dovrà dimostrare di conoscere i principi psico-peda- 
gogici, i metodi ed i mezzi di insegnamento e di valutazione 
delle discipline oggetto d'esame; e di essere informato, anche, 
sulla struttura ed i problemi della scuola secondaria in Italia 
e sul dibattito circa il ruolo dell'insegnante nel nostro tempo. 


essere sempre basata su 
possibile — su testi classici 


Allegato A 
FILOSOFIA 


Consistenza, connotazione e limiti del concetto di realtà. 

Natura e validità del conoscere umano. 

La logica formale. 

L'io e la coscienza come problema filosofico. 

Il problema etico come problema filosofico. 

La filosofia della scienza anche in relazione ai recenti svi. 
luppi delle teorie scientifiche. 

Il problema della storia e della metodologia storiografica. 

Il problema dell’arte, 

Il problema politico. 

Il problema religioso. 

Il problema del linguaggio. 


PEDAGOGIA 


problema della funzione dell'educazione e dei 
problema del valore educativo della cultura. 
problema del metodo. 

problema del rapporto educativo. 


Il suoi fini. 
Il 
Il 


Il 
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Il problema del disadattamento. 
1} problema della scuola. 
I} problema della didattica. 


PSICOLOGIA 


La personalità. 

La preadolescenza e l'adolescenza. 

La motivazione. 

L'intelligenza. 

Evoluzione e dinamica dell’attività cognitiva. 

Il carattere. 

La creatività. 

Il linguaggio 

L'attività ludica 

L'apprendimento. 

Il successo e l'insuccesso scolastico. 

La valutazione e la docimologia. 

L'orientamento scolastico e professionale. 

La socializzazione. 

La dinamica di gruppo. 

Gi: effetti dei mezzi di comunicazione di massa sullo svi- 
luppo della personalità. 


CLasse LXXVII 
SCIENZE UMANE E STORIA 


Vedasi la premessa relativa al 
LXXVI. 

L'esame consta di una prova scritta, una prova orale e una 
lezione. 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione esami- 
natrice su argomenti di filosofia, di pedagagia e di storia, 
compresi nel programma del colloquio. 

Ii colloquio verte sugli argomenti essenziali della storia 
della filosofia, della storia della pedagogia e delle istituzioni 
educative, della storia della psicologia contemporanea, della 
storia civile medioevale, moderna e contemporanea. 

Il candidato dovrà dar prova di saper discutere i problemi 
e di conoscere le questioni critiche ad essi inerenti; di aver 
conoscenza diretta delle opere più significative degli autori che 
hanno trattato i suddetti problemi; di essere in grado di inter- 
pretare qualche passo delle opere studiate a scelta della com- 
missione per quanto concerne le opere di filosofia e pedagogia 

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare di conoscere la 
Costituzione italiana e di sapere illustrare gli articoli alla luce 
degli avvenimenti storici che l'hanno preparata e dei concetti 
giuridici, morali e sociali che l'hanno ispirata. 

Non si danno — per i singoli problemi ed argomenti — in- 
dicazioni di autori e di opere, perchè la loro scelta costituisce 
di per sè una prova della maturità culturale e della responsa- 
bilità professionale del candidato. 

La lezione sarà impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali, e sarà estratta a sorte dal candidato, 
il giorno precedente il colloquio, entro un gruppo di temi 
preparati dalla commissione. 

Nell'ambito di questa terza parte delle prove di esame, il 
candidato dovrà dimostrare di conoscere 1 principi psico-pe- 
. dagogici, i metodi e i mezzi di insegnamento e di valutazione 
delle discipline oggetto d'esame; e di essere informato, anche, 
sulla struttura ed i problemi della scuola secondaria in Italia 
e sul dibattito circa il ruolo dell'insegnante nel nostro tempo. 


programma della classe 


FILOSOFIA 


Consistenza, connotazione e limiti del concetto di 

Natura e validità del conoscere umano. 

La logica formale. 

L'io e la coscienza come problema filosofico. 

Il problema etico come problema filosofico. 

La filosofia della scienza anche in relazione ai recenti svi- 
luppi delle teorie scientifiche. 

Iì problema della storia e della metodologia storiografica 

Il problema dell’arte. 

Il problema politico. 

Il problema religioso. 

I problema del linguaggio. 


PEDAGOGIA 
Il problema della funzione dell'educazione e dei suoi fini 
Ii problema del valore educativo della cultura. 
Il problema del metodo. 
Il problema del rapporto educativo. 
HI problema del disadattamento. 
Il problema della scuola. 
Il problema della didattica. 


realià 
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PSICOLOGIA 


La personalità. 

La preadolescenza e l'adolescenza. 

La motivazione. 

L'intelligenza. 

Evoluzione e dinamica dell'attività cognitiva. 

Il carattere. 

La creatività. 

Il linguaggio. 

L'attività ludica, 

L'apprendimento. 

Il successo € l'insuccesso scolastico. 

La-valutazione e la dociniologia. 

L'orientamento scolastico e professionale, 

La socializzazione. 

La dinamica di gruppo. 

Gli effetti dei mezzi di comunicazione di massa sullo svi. 
luppo della personalità. 


STORIA 


Il passaggio dall'antichità al Medioevo. 

Latinità e Germanesimo. 

La Cristianità medioevale. 

L'islam e la civiltà musulmana. 

La società feudale. 

Stato e Chiesa nel Medioevo. 

Lo sviluppo della città ed i comuni. 

Le classi sociali nel Medioevo. 

La formazione della civiltà occidentale. 

Cultura e strutture educative del Medioevo. 

Il declino del Medioevo e la nuova realtà economica. 

La polemica sul Medioevo. 

Le scoperte geografiche: 

Umanesimo e Rinascimento. 

La crisi religiosa del Cinquecento. 

Scienza e Società tra il XV e il XVII secolo. 

La crisi politica del Seicento. 

Il capitalismo moderno. 

L'Europa moderna. 

La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sullo svi. 
luppo della società e della politica degli Stati. 

Liberalismo economico, Liberalismo politico, Illuminismo. 

Il ruolo della borghesia e la rivoluzione francese. 

Il superamento del naturalismo iiluministico nello storici- 
smo romantico e l'affermarsi del principio nazionale. 

Le radici economiche del colonialismo. 

Imperialismo, trusts, cartelli: il liberalismo condizionato 
dallo sviluppo capitalistico della grande industria. 

‘La prima guerra mondiale e la crisi della società dell'Otto- 
cento, nella politica, nella filosofia e nelle arti. 

Lo sviluppo storico della dottrina socialista e la rivolu- 
zione russa. 

Acuirsi delle lotte sociali; abbandono del liberalismo come 
sistema politico della borghesia; nascita e sviluppo del Fascismo. 

La seconda guerra mondiale, fatale sbocco del nazionali- 
smo imperialistico 

La resistenza in Europa e in Italia. 

Dal liberalismo alla democrazia: 
Costituzione italiana. 

Il processo di decolonizzazione e le lotte di indipendenza 
dei paesi del terzo mondo. 

Dalla politica dei blocchi alla coesistenza. 

Ragioni economiche e politiche dell'unità europea: 
dio attuale del processo di unificazione. 


conseguenze politico-ecconomiche. 


princìpi ispiratori della 


lo sta- 


CLASSE LXXIX 
STENOGRAFIA 


L'esame comprende: una prova scritta, due prove pratiche, 
un colloquio e una lezione. 

1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
di didattica e di tecnica stenografica comparata scelto dal 
candidato fra due proposti dalla commissione, Il tema deve es- 
sere svolto direttamente in caratteri ordinari con esempi tra- 
seritti nei caratteri dei quattro sistemi stenografici riconosciuti 
(Cima - Gabelsberger-Noe - Meschini e Stènital-Mòsciaro). 

2. — Le due prove pratiche consistono in: 

a) la prima — prova ortostenocallisrafica — nella trascri- 
zione accurata dal punto di vista teorico di un brano di circa 
600 sillabe con i caratteri di uno dei quattro sistemi steno- 
grafici, a scelta del candidato, con l'uso delle relative abbre- 
viazioni, 
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b) la seconda: nella trascrizione, nci caratteri stenogra- 
fici di uno solo dei quattro sistemi, a scelta del candidato, per 
dieci minuti di seguito, di un brano dettato alla velocità di 
circa 180 sillebe al minuto per i primi cinque minuti e di 
circa 200 sillabe al minuto per gli ultimi cinque minuti; € 
quindi nella traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni 
nel tcinpo massimo di un'ora e mezza dal termine della dei- 
tatura. 

Tra le due prove pratiche, le quali debbono essere com- 
piute nello stesso giorno, deve intercorrere un congruo inter. 
vallo. 


3. — Il colloquio consta di due parti distinte: 
nella prima parte il candidato dovrà trascrivere e leggere 
alcuni brani scelti dalla commissione in tutti e quattro i siste- 
mi riconosciuti; 


nella seconda parte il colloquio verte sulla materia oggetto 
del concorso con particolare riferimento agli argomenti di cui 
all'allegato elenco (allegato A); il candidato dovrà dimostrare 
di conoscere con sicurezza la tecnica e la didattica della ste- 
nografia, con particolare riguardo alla stenografia moderna e 
ar vari sistemi stenografici italiani, oltre a quelli contemplati 


nel regio decreto del 7 ottobre 1937, n. 1759 e nel decreto dell 


Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089. 

Il colloguio deve tendere ad accertare la preparazione del 
candidato, il quale dovrà dimostrare di avere ampia e sicura 
conoscenza degli argomenti. 

Il candidato deve dimostrare, inoltre, di conoscere i fon- 
damenti della scienza dell'educazione e della didattica moderna 
applicata alla disciplina oggetto del concorso. 


4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni con- 
tenute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal can- 
didato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di tem: 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Caratteristiche della scrittura stenografica nei vari sistemi. 

Alfabeto e relativa fonetica in ciascun sistema. 

Formazione degli stenogrammi in ciascun sistema. 

Unione di consonanti è vocali; simbolismi; in ciascun si- 
stema, 

Raddoppiamento delle consonanti in ciascun sistema. 

Dittonghi e vocali accoppiate in ciascun sistema. 

Sigle e abbreviazioni in ciascun sistema. 

Desinenze verbali e desinenze semplici e composte in cia- 
scun sistema. 

Verbi siglati dei sistemi Gabelsberger-Noe e Meschini, 

Abbreviazioni facoltative (logiche, professionali, oratorie, 
ecc.) in ciascun sistema. 

Tecnica per lo svolgimento delle lezioni nei vari sistemi. 

Tecnica per l'acquisizione e l'aumento progressivo della ve- 
locità. 

Correzione e valutazione degli elaborati, sia della parte teo- 
rica che della velocità stenografica. 

Argomenti vari di didattica comparata. 

Sussidi didattici (lavagne: luminosa e magnetizzata, regi. 
stratori elettromagnetici, dischi, filmine, ecc.) 
Coordinamento  dell'insegnamento della 

quelli di altre discipline. 
L'importanza della stenografia nella vita moderna. 


Applicazione della stenografia nei vari campi operativi della 
società. 


stenografia con 


Cenni sulle applicazioni della Stenografia alle lingue stra- 
niere. 


CLasse LXXXII 


STENOGRAFIA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
CON LINGUA DI INSEGNAMENTO TEDESCA 


L'esame comprende: una prova scritta, ire prove pratiche, 
ur. colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
di didattica e di tecnica stenografica comparata, scelto dal 
candidato fra due proposti dalla commissione. Il tema deve 
essere svolto direttamente in caratteri ordinari in lingua te- 
desca, con esempi trascritti nei caratteri dei sistemi steno- 
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grafici seguenti: « Stenografia tedesca 1936», « Gabelsberger », 
« Gabelsberger-Noc » e « Wiener Urkunde 1968 ». 
2. — Le tre prove pratiche consistono in: 

a) la prima — prova ortostenocalligrafica — nella trascri- 
zione accurata dal punto di vista teorico di un brano di circa 
600 sillabe in caratieri stcenografici del sisiema « Wiener Urkun- 
de 1968 », con l’uso delle relative abbreviazioni; 

b) la seconda, nella trascrizione in caratteri stenografici 
di un solo sistema a scelta del candidato, per dieci minuti di 
seguito, di un brano in lingua tedesca dettato alla velocità di 
circa 180 sillabe al minuto per i primi cinque minuti e di circa 
200 sillabe al minuto per gli ultimi cinque minuti; e quindi 
nelia traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni in 
lingua tedesca — nel tempo massimo di un'ora c mezza dal 
termine della dettatura; 


c) la terza nella trascrizione in caratteri comuni in lingua 
italiana di un brano di circa 300 sillabe scritto nei caratteri 
del sistema stenografico « Gabelsberger-Noe ». 

Tra le prove pratiche, le quali debbono essere compiute 
nello stesso giorno, deve intercorrere un congruo intervallo. 


3. — Il colloquio consta di due parti distinte: 


nella prima parte il candidato dovrà trascrivere e leggere 
alcuni brani scelti dalla commissione nei quattro sistemi sopra 
indicati; 

nella seconda parte, il colloquio verte sulla materia og- 
getto del concorso con particolare riferimento agli argomenti 
compresi nell'elenco allegato, allegato A. 

Il colloquio deve tendere ad accertare la preparazione del 
candidato, il quale dovrà dimostrare di avere ampia e sicura 
conoscenza degli argomenti. 

Il candidato deve dimostrare, inoltre, di conoscere ì fon- 
damenti della scienza dell'educazione e della didattica moderna 
applicata alla disciplina oggetto del corcorso. 


4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Caratteristiche della scrittura stenografica. 

Alfabeto e relativa fonetica. 

Formazione degli stenogrammi. 

Unione di consonanti ec vocali, simbolismi. 

Raddoppiamento delle consonanti. 

Dittonghi. 

Sigle e abbreviazioni. 

Desinenze verbali e desinenze semplici e composte. 

Verbi siglati. 

Abbreviazioni logiche facoltative. 

Tecnica per lo svolgimento delle lezioni. 

Tecnica per l'acquisizione e l'aumento progressivo della ve- 
locità. ; 

Correzione e valutazione degli elaborati, sia della parte teo- 
rica che della velocità stenografica. 

Argomenti vari di didattica. 


Sussidi didattici (lavagne: luminosa e magnetizzata, regi- 
stratori elettromagnetici, dischi, filmine, ecc). 

Coordinamento dell'insegnamento della Stenografia con 
quelli di altre discipline. 

L'importanza della Stenografia nella vita moderna. 

Applicazioni della Stenografia nei vari campi operativi della 
società. 

Cenni sulle applicazioni della Stenografia alle lingue stra- 


nicre. 
CLasse LXXXIII 
STORIA DELL'ARTE 


L'esame di concorso a cattedra in storia dell’arte consiste 
in una prova scritta, una prova orale e una lezione. 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scel 
to dal candidato fra tre proposti dalla commissione, relativi ai 
seguenti problemi: 

a) critica e storia dell’arte moderna e contemporanea; 
b) trattazione di un determinato momento storico della 
antichità o dell'età medioevale e moderna, attraverso il quale il 


candidato sia in grado di illuminare il contributo delle arti fi- 
gurative nel rapporto tra cultura e società; 
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storia ad oggi, con particolare riferimento agli argomenti di cui 
all’allegato clenco. Si pone l'accento sulla opportunità che la 
conoscenza non s1 limiti alle manifestazioni figurative italiane, 
ma si estenda a quelle europee, con riferimenti (in particolare 
per l'arte contemporanea) anche alle arti extra-europee. 

Il candidato dovrà arricchire l'informazione, sia pur rile- 
vata da ampi ed aggiornati testi di storia dell'arte, con l’appro- 
fondimento della storia della critica figurativa e delle più mo- 
derne metodologie e forme di linguaggio indispensabili per una 
cultura che, nell'attività didattica, consenta la più ampia parte- 
cipazione al discorso interdisciplinare. Sarà pertanto necessaria 
la conoscenza delle fonti storiche, letterarie e documentarie, 
oltre che della bibliografia metodologica e critica. 

Il colloquio dovrà infine mettere in luce l'aggiornamento 
del candidato su problemi di museografia e di restauro, sulle 
principali collezioni di arte antica e moderna europee ed extra- 
europee, oltre che sui più significativi periodici d’arte del pas- 
sato e del presente, 

La lezione sarà impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze generali e verrà estratta a sorte dal candidato 
il giorno precedente il colloquio Nel caso particolare della sto- 
ria dell'arte si suggerisce l'opportunità di sostituire al tradizio- 
nale «tema » preparato dalla commissione, un limitato numero 
di riproduzioni di opere famose (architettura, scultura, pittura, 
arti minori), diverse per senère, epoca ed autore, sulle quali il 
candidato dovrà dimostrare di saper condurre una lettura se- 
condo una metodologia a sua scelta (iconologica, sociologica, fi- 
lologica, stilistica ecc), rispondente, in ogni caso, al metodo 
che egli sì propone di adottare in sede didattica, 


ARGOMENTI DI COLLOQUIO 


Problemi di archeologia moderna: le civiltà preelleniche del 
Mediterraneo. 

Rapporto tra classicismo greco e classicismo romano. 

La civiltà romana e la sua espansione: l'architettura di 
Roma e quella delle provincie. 

Il rilievo nel mondo romano dal primo Impero al Tardoan 
tico. 

L'arte degli Etruschi e problemi di etruscologia. 

La ceramica in Grecia e nella Magna Grecia. 


Lo sviluppo dell'architettura a pianta centrale dal Tardoan- 
tico al Romanico, 


Motivi decorativi 
mimatura, oreficeria. 

Arte a Ravenna nel V e VI secolo. 

Le principali correnti dell'architettura e della scultura di 
età romanica in Europa. 

Avchitettura e pittura di età altomedioevale. 

Il rilievo cristiano dalle origini all'anno Mille. 

Civiltà bizantina pre e post-iconoclasta nei vari centri. 

Espressioni del Romanico nella regione di provenienza del 
candidato. 

Architettura cistercense, francescana e domenicana. 

Le correnti della pittura italiana del Trecento. 

Affreschi e vetrate del Duecento e del Trecento in Europa. 

Problemi di prospettiva dal Tardoantico agli Impressionisti. 

Scultura italiana da Nicola Pisano a Michelangelo. 

Pienza, Urbino, Ferrara: Problemi di urbanistica rinasci- 
mentale. 

Problemi di urbanistica europea nel Seicento e nel Sette- 
cento. 

Fontainebleau: Manierismo italiano e manierismo europeo 

Il Barocco a Roma tra il 1630 e il 1680. 

Testimonianze di arte barocca nella regione di provenienza 
del candidato. 

Storia del costume, attraverso la pittura eurcpea del Quat- 
trocento e del Cinquecento. 

Arte europea del Seicento e del Settecento, con particolare 
riguardo all'arredamento, all'oreficeria, al costume e alle arti 
applicate in genere. 

Ceramica italiana dal Quattrocento al Settecento. 

Concetto di classicismo e neo-classicismo da Raffaello a Ca- 
nova. 

La rivoluzione industriale e i nuovi materiali costruttivi. 

Concetto sociologico dell'attività artistica: Bauhaus e di- 
segno industriale. 

Architettura razionalistica e architettura organica (Le Cor- 
busier, Wright, Kenzo Tange, Aalto). 


dal Tardoantico al Romanico: mosaico, 
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Le grandi soluzioni urbanistiche del Novecento. 

Scultura italiana del Novecento. 

Scultura contemporanca (da Brancusi a Moore). 

Pittura italiana del Novecento. 

L'espressionismo tedesco del primo Novecento. 

I grandi movimenti d'avanguardia (1905-1925). 

Picasso. 

La problematica dell’astrattismo. 

Il «design» nell'arredamento moderno (da Brcuer a Gio 
Ponti). 

Arti applicate dal Liberty ad oggi (manifesto pubblicitario, 
stoffe, oreficeria, costume, ecc.). 

Le grandi correnti contemporanee: arte programmata, pop 
art, op art, arte cinetica, strutturalismo). 


CLasse LXXXV 
TECNICHE TURISTICHE E ALBERGHIERE 


L'esame comprense: una prova scritta, un colloquio e una 
lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, relativi 
ad argomenti compresi nell'allegato elenco (allegato A). 


2. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti compresi nello stesso 
elenco allegato (allegato A). 


Esso deve tendere ad accertare la preparazione del candi- 
dato, il quale dovrà dimostrare di avere ampia e sicura cono- 
scenza degli argomenti, in rapporto agli aspetti attuali delle di- 
scipline e delle tecniche turistiche e alberghiere ed anche alle 
opere degli Autori più significativi delle discipline che costitui. 
scono la cattedra. 

Il candidato deve dimostrare, inoltre, di conoscere i fonda- 
menti della scienza dell'educazione e della didattica moderna 
applicata alle discipline oggetto del concorso. 


3. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze gencrali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 

Allegato A 


L'impresa alberghiera e i suoi caratteri evolutivi; nuove 
strutture organizzative; la tendenza alle grandi dimensioni. Le 
innovazioni nel campo dei servizi offerti, . 

Organizzazioni turistiche: pubbliche, centrali e periferiche, 
Organizzazioni turistiche internazionali. 

Strutture organizzative delle imprese turistiche e alberghie- 
re. Studio di organigrammi di imprese alberghiere di diverse 
dimensioni e categorie. 

La gestione delle imprese alberghiere e quella delle più 
tipiche classi di aziende turistiche. I finanziamenti relativi. 

Le rilevazioni contabili caratteristiche delle imprese alber- 
ghiere e turistiche La rilevazione dei costi. 

Rilevazioni extra-contabili e statistiche. Indici di efficienza 
economica e finanziaria. 

La programmazione e il controllo budgetario nelle imprese 
alberghiere e turistiche. 

Nozioni di informatica. Le moderne macchine di elabora- 
zione dei dati nell'impresa alberghiera e nell’azienda turistica. 

Relazioni interne e relazioni pubbliche nell'impresa alber- 
ghiera e in quella turistica. 

‘ L'organizzazione dei servizi nelle agenzie turistiche e alber- 
ghiere. 

Tecnica professionale turistica. 


CLasse LXXXVI 
TECNOLOGIA FOTOGRAFICA E CINEMATOGRAFICA 


L'esame comprende: una prova scritta, una prova pratica, 
un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione su argo 
menti di tecnologia fotografica e di merceologia, chimica, ottica 
fotografica e laboratorio, con particolare riferimento: alle se 
stanze impiegate nei processi fotografici, ai metodi, mezzi, proce 
dimenti per le loro trasformazioni fisiche e chimiche; principi 
fondamentali di: ottica geometrica e fisica, di sensitometria. & 
acustica applicati alle apparecchiature fotografiche e cinemato 
grafiche, di registrazione ottica. sonora e magnetica di foinchi 
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mica applicata ai processi di fotolitografia e foto!ncisione; me- 
todi, mezzi e apparecchiature di ripresa, di registrazione, di 
protezione, di speitrosenstometria; prove, saggi e collaudi di 
materie prime e prodotti finiti, analisi di costi. 

I temi saranno formulati in modo da saggiare la prepara- 
zione dei cand.dati sulle conoscenze tecniche e scientifiche più 
e agli argomenti predetti. 


2. — La prova pratica consiste nella esecuzione di una ana- 
lisi tecnica di materie prime o di prodotti finiti, di messa a 
punto e impiego o collaudo di apparecchiature usate nei pro 
cessi fotografici e cinematogratici, ovvero analisi chimica quan- 
titativa di sostanze impiegate nel campo fotografico, oppure 
anzlisi di una soluzione di sviluppo. 

ll tema della prova sarà scelto dal candidato fra tre pro- 
posti dalla commissione. 

La prova dovrà essere corredata da una relazione che illu- 
stri le ipotesi di lavoro, i criteri seguiti, la critica dei risultati 
ottenuti 

3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato 
elenco (allegato A), e con aggiornamento alle tecniche più recen- 
ti; il colloquio dovrà accertare il possesso dei fondamenti scien- 
tifici relativi agli argomenti medesimi. 

Durante ii colloquio il candidato dovrà. dimostrare la sua 
preparazione sur problemi generali della scienza dell'educazione, 
delle tecniche di insegnamento e delle metodologie didattiche 
generali, relative al gruppo di discipline tecnico-operative non. 
chè a quelle specifiche delle materie del concorso. 

ll candidato deve dimostrare la capacità di organizzare 
esercitazioni di laboratori tecnici e scientifici previsti per le 
malerie oggetto dell'esame; valutare elaborati scritti, grafici e 
di esercitazioni di laboratorio. 


recenti, re 


4 — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 


proposti dalla commissione. 


Allezato A 


Richiami di ottica geometrica, fisica ‘e ondulatoria; di foto- 
melria, sensitometria, colorimetria, esposimetri, sensitometri. 

Strumenti ottici e derivati; lenti, obiettivi, apparecchi foto 
grafici e macchine da ripresa cinematografica e loro caratteri 
stiche tecniche e ottiche. Filtri e loro impiego. 

Richiami di acustica, macchine e apparecchi di registra 
zione acustica con vari sistemi, Macchine per ripresa sonora. 

Macchine e apparecchi di proiezione fissa e cinematografica. 

Richiami di chimica con particolare riferimento alla fotochi 
mica e alle sue leggi. 

Studio delle caratteristiche fisiche e chimiche delle so 
stanze impiegate nei processi fotografici e cinematografici e 
loro trasformazioni. 

Metodi e mezzi per la registrazione ottica e magnetica in 
cinematografia. 

Processi di sviluppo e stampa per negativi e positivi foto- 
grafici e fotolitografici. 

Processi di selezione con vari procedimenti. 

Macchine di sviluppo e stampa per cinematografia. 

Processi speciali di fotografia all’ultravioletto, ar raggi X. 

Moderni processi di fotografia. Cinematografia a colori. 

Riproduzioni fotocinematografiche e tecniche di fotomon- 
tagzio. 

Applicazione dei processi fotochimici per la produzione di 
matrici e forme da stampa. 

Particolari effetti di ripresa: fondi, dissolvenza, mascherini, 
sovrimpressioni, fermofotogramma, sottoesposizione, sovraespo- 
sizione, 

Nuove tecniche cinematografiche: l’anamorfosi, 
schermi, la stereoscopia e la stereofonia. 

Riprese specializzate: macro e microfotografia, riprese ul 
traveloci, a tempo, subacquee. 

Effetti ottici speciali in siudio e in truka. 


i grandi 


CLasse LKXXVII 


TECNOLOGIA, IMPIANTI E DISEGNO 
PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI E CEREALICOLE 


L'esame comprende una prova scritto-grafica, due prove 
pratiche, un colloquio e una lezione, 


1. — La prova scritto-grafica consiste nello svolgimento di 
un tema scelto dai candidato fra tre proposti dalla commis- 
sione, relativi a impianti alimentari, a tecnologie degli alimenti 
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con la esecuzione grafica del ciclo di lavorazione e con illustra- 
zione dci passaggi in funzione delle modificazioni chimiche dei 
prodotti impiegati e trasformati. 


2. — Le prove pratiche proposte dalla commissione con- 

sistono: 

nel riconoscimento, mediante saggi analitici semplici 
uno o più componenti di un'prodotio alimentare; 

nella determinazione analitica quantitativa di uno o più 
componenti di un prodotto alimentare. 

Le prove saranno corredate da una relazione nella quale sa- 
ranno illustrati anche i principi sui quali sono fondati i meto- 
di analitici utilizzati, con particolare riguardo ai metodi uffi 
ciali specifici. 


di 
, Gi 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 


4 — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 
nelle avvertenze gencrali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 


Allesato A 


Macchinari ed apparecchiature impiegati nelle industrie ali- 
mentari e caratteristiche tecnologiche principali dei materiali 
usati per la loro costruzione. Cause ed effetti della corrosione. 

Il trasporto, l'immagazzinamento e la dosatura dei solidi e 
dei liquidi con riferimento al moto dei fluidi nelle tubazioni, 
alle valvole e strumentazione relativa ed alle macchine opera- 
trici. Il trasporto, la compressione e l'immagazzinamento dei 
gas. 

La trasmissione del calore: generatori di vapore e scambia- 
tori di calore con particolare riguardo alle caratteristiche fisiche 
e termiche del vapore. Ribollitori, refrigeratori, condensatori, 
evaporatori, ecc. 

Operazioni di riduzione delle dimensioni dei solidi e classi. 
ficazione relativa, ai fini del frazionamento. (rilerimen'o alla 
molitura dei grani). 

Separazione di solidi, liquidi e gas (decantazione, filtrazione, 
cenirifugazione, cristallizzazione, concentrazione, distillaz one, 
estrazione con solventi, ventilazione). 

Miscelamento e saturazione con gas. 

Apparecchiature specifiche per l'estrazione e per le altre 


lavorazioni delle industrie alimentari (presse meccaniche cd 
idrauliche, autoclavi, fermentatori, miscelatori, impastatori, 
estrattori a solvente). 

Liofilizzazione, condizionamento, congelamento, surgela- 
mento. 


Tecnologie particolari degli alimenti, con riguardo alle in- 
dustrie: enologica, birraria, dell'alcool, dell’aceto, del latte e de- 
rivati, delle rnaterie grasse, dei cereali e derivati, dei prodotti 
da torrefazione, delle conserve vegetali e dei succhi di frutta. 

Legislazione della produzione e commercio degli alimenti. 

Igiene del lavoro e norme di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 

Esecuzione grafica e studio dei cicli di lavorazione dei più 
importanti prodotti alimentari, con l'impiego, per quanto pos- 
sibile, dei simboli UNICHIM e di altri. 

Determinazioni analitiche più significative sugli alimenti 
(umidità, sostanze volatili, ceneri, alcalinità, lipidi totali, glucidi 
solubili, amido, cellulosa greggia, protidi, varie forme di acidità, 
macro e microelementi (Ca, Mg, P, Fe, Na, K) alcool, ecc.) e ana- 
lisi organolettiche dei principali alimenti. Farinografia, estenso- 
grafia ed altre misure sulle farine e grani, 


Crasse LKXXVIII 
TECNOLOGIA MECCANICA 


L'esame comprende: una prova scritta o scritto grafica; una 
prova pratica, un colloquio e una lezione, 


1. — La prova scritta o scritto grafica consiste nello svolgi 
mento di un tema di tecnologia meccanica, con sola prova scrit- 
ta, o di un tema di studi di fabbricazione e disegno, con rela- 
zione e disegni. Il tema oggetto della prova sarà scelto dal can- 
didato tra tre proposti dalla commissione, su argomenti di 
tecnologia meccanica, con particolare riferimento alle materie 
prime, alle prove dei materiali, alle lavorazioni alle macchine 
utensili, ovvero agli studi di fabbricazione e disegno consistenti 
nel progetto di esecuzione di un organo meccanico di una at- 
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trezzatura, accompagnato dai relativi disegni di progetto e di 
fabbricazione e nella compilazione del foglio di lavorazione 
relativo a una o più fasi del ciclo di produzione. 


2. — La prova pratica consiste nella determinazione di carat- 
teristiche di materiali o di applicazione di procedimenti di mi- 
sure; il tema sarà scelto dal candidato fra due proposti dalla 
commissione. Il candidato dovrà compilare una relazione che ol. 
tre a contenere i risultati conseguiti, illustri il procedimento 
seguito e le difficoltà superate. 


3. —- Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato 
elenco (allegato 4) e con gli aggiornamenti alle tecniche più re- 
centi; il colloquio dovrà accertare il possesso dei fondamenti 
scientifici relativi agli argomenti medesimi. 

Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare la sua 
preparazione sui problemi generali della scienza  dell’educa- 
zione, delle tecniche di insegnamento e delle metodologie didat- 
tiche relative al gruppo delle discipline tecnico-operative non- 
chè a quelle specifiche delle materie del concorso. 


Il candidato deve dimostrare la capacità di organizzare eser- 
citazioni di laboratori tecnici e scientifici previste per le materie 
oggetto dell'esame, valutare elaborati scritti, grafici e di eserci- 
tazione di laboratorio. 


4. —- La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A 


Argomenti di tecnologia meccanica: 


Materiali metallici e non metallici 1mpiegati nelle costru- 
zioni meccaniche. Caratteristiche. Prove meccaniche, tecnologi. 
che, metallografiche. Produzione industriale e processi metallur- 
gici dei metalli e delle leghe, con particolare riguardo al ferro, 
al rame, all'alluminio. Classificazione dei metalli e delle leghe 
secondo le norme dell’unificazione. 

Chimica-fisica dei processi metallurgici. Trattamenti termici 
delle leghe siderurgiche, delle leghe del rame e delle leghe del 
l'alluminio. Trattamenti termochimici. Trattamenti superficiali. 

Fonderia. Lavorazioni plastiche. Lavorazione delle lamiere. 
Saldature.: Controlli non distruttivi. Metallurgia delle polveri. 
Elettroerosione, Metrologia. Sistema internazionale di unità. 
Strumenti e misurazioni, Tolleranze e accoppiamenti. Misura 
della rugosità. 

Lavorazioni meccaniche. Lavorazioni di aggiustaggio. Uten- 
sili per lavorazioni con asportazione di truciolo alle macchine 
utensili. Moto relativo tra pezzo e utensile. Macchine utensili. 
Sistemi cinematici. Comandi meccanici, fluodinamici, elettrici. 
Scelta delle variabili di taglio e ottimizzazione del sistema mac- 
china-pcezzo-utensile nel posto di lavoro. Evoluzione delle mac- 
chine utensili tradizionali; macchine con visualizzatori di quote; 
a controllo numerico, a programma. 

Abrasivi e mole. Macchine utilizzanti mole. 


Argomenti di studi di fabbricazione e disegno: 


Norme di unificazione relative ai disegni tecnici. Tecniche 
di esecuzione dei disegni. Tecniche di riproduzione dei disegni. 


Curve geometriche e profili cinematici. 

Il disegno di progettazione ed il disegno di fabbricazione: 
problemi di trasferimento di quote, loro soluzione e conseguen- 
ze. Riferimenti di quotatura, di fabbricazione e di verifica. 

Impostazione e studio del ciclo di lavorazione: fase e ciclo 
di lavorazione; quote fisse e da regolare; posizionamenti e rego- 
lazioni. 

Riferimenti: problemi relativi ai riferimenti, alla quotatura 
di fabbricazione, alle attrezzature di lavorazione, alla regola- 
zione dei mezzi di lavoro ed alla loro precisione. 

Il ciclo di lavorazione e le attrezzature; il ciclo di lavora- 
zione e 1 problemi relativi al controllo della lavorazione. 

Cicli di lavorazione per elementi ottenuti per fusione, per 
deformazione plastica, per asportazione di truciolo. 

Analisi delle lavorazioni in serie ed in lotti. Lavorazioni per 
famiglie. Scelta delle macchine e delle attrezzature. Prepara 
zione e distribuzione del lavoro. Controllo e collaudi. Controllo 
statistico di qualità. Normalizzazione ed organizzazione degli im- 
pianti. Ambiente di lavoro. Studio dei tempi e metodi. Deter- 
minazione del costo di fabbricazione. Sistemi di retribuzione. 
Norme di prevenzione degli infortuni, 
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CLASSE XC 
TECNOLOGIA TESSILE 


L'esame comprende una prova scritta o scritto grafica, una 
prova pratica, un colloquio e una lezione. 


1. — La prova scritta o scritto grafica consiste nello svolgi- 
mento di un tema di tecnologia tessile e tessile-magliera, e 
impianti con relazione e disegni relativi. Il tema oggetto della 
prova sarà scelto dal candidato fra due proposti dalla commis- 
sione, relativi alle materie oggetto del concorso con particolare 
riferimento agli argomenti di cui all'allegato elenco (allegato A). 

1 temi saranno formulati in modo da saggiare la prepara- 
zione dei candidati sulle conoscenze tecniche e scientifiche più 
avanzate relative alle materie prime impiegate nelle moderne 
industrie, in particolare alle tecno-fibre, ai metodi, cicli e pro- 
cedimenti per la loro trasformazione, ai criteri generali per 
la realizzazione degli impianti e la organizzazione razionale delia 
produzione, prove saggi, collaudi di materie prime e prodotti 
finiti; scelte di procedimenti, analisi di tessuti e maglie; costi 
di produzione e rendimento delle industrie, rispettando i cri- 
teri della normalizzazione U.N.I. 


2. — La prova pratica consiste nell'esecuzione di un'analisi 
tecnica con determinazioni analitiche, quantitative c/o qualita- 
tive di materie prime e prodotti finiti, o di una prova e collaudo 
di mezzi tecnici impiegati nelle industrie tessili e di maglieria 
in relazione al programma di tecnologia. Il tema sarà scelto 
dal candidato .fra due proposti dalla commissione. 

La prova dovrà essere corredata da una relazione che illustri 


le ipotesi di lavoro, i criteri seguiti, la critica dei risultati 
ottenuti. 
3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso 


con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A 
e agli aggiornamenti delle tecniche più recenti. 

Il colloquio deve tendere ad accertare la capacità di orga- 
nizzare esercitazioni di laboratorio tecnici e scientifici previste 
per le materie oggetto dell'esame, di valutare elaborati scritti, 
grafici e di esercitazioni di laboratorio. 

Il candidato dovrà inoltre dimostrare la sua preparazione 
sulla conoscenza dei problemi della scienza dell'educazione, del- 
le tecniche di insegnamento e delle metodologie didattiche rela- 
tive al gruppo delle discipline tecnico-operative e a quelle spe- 
cifiche delle materie del concorso. 


4. — La lezione, da impostare secondo le indicazioni conte- 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte dal candi- 
dato, il giorno precedente il colloquio, tra un gruppo di temi 
proposti dalla commissione. 


Allegato A. 


Morfologia; proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecno- 
logiche delle fibre tessili vegetali, animali, minerali; artificiali 
e sintetiche - Analisi e prove. 

Filati: vari tipi con riferimento alle materie prime, ai pro- 
cedimenti per ottenerli, alle loro caratteristiche tecniche - Ana- 
lisi, prove, determinazioni varie - Cicli di lavorazione, diagrammi. 

Processi e mezzi per la produzione di filati da fibre tessili, 
secondo la natura delle fibre tessili impiegate. 

Tessuti per stoffe, maglicria e calzetteria, normali e specia- 
li - Schemi dei tipi di armature, loro rappresentazione, analisi 
e prove. 

Procedimenti e macchine per la preparazione e la produ- 
zione di tessuti di lana, normali e speciali, con particolare ri- 
ferimento ai più recenti sistemi di fabbricazione e alla loro 
evoluzione. 

Rassegna delle macchine più recenti per la fabbricazione 
di tessuti di cotone, fibre artificiali, lana, e loro confronto 
tecnico ed economico. 

Sistemi cinematici fondamentali impiegati 
tessili: caratteristiche, confronti, calcolazioni. 

Trattamenti meccanici, fisici e chimici di finitura dei tes- 
suti dopo la lavorazione. 

Tessuti per maglieria e calzetteria: struttura, 
caratteristiche, rappresentazioni, analisi e prove. 

Procedimenti e macchine per la preparazione e la produ- 
zione di tessuti per maglie, calzetterie e misti con particolare 
riferimento a quelle più recenti. 

Telai rettilinei, circolari, tubolari per tessuti a maglie sem- 
plici e operate: loro caratteristiche; confronti tecnici ed eco- 
nomici fra i vari tipi. 

Procedimenti e mezzi per la produzione di indumenti con- 
fezionati, 

Criteri generali per la scelta, ubicazione e dimensione di un 
impianto industriale. 


nelle macchine 


definizioni, 
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Struttura organizzaliva di una azienda industriale tessile a 
ciclo integrale o parziale. î 
Reparti di lavorazione, servizi generali e ausiliari di 
azienda industriale per la produzione di tessuti e/o filati. 
Reparti di lavorazione, servizi generali e ausiliari di una 
azienda industriale per la produzione di maglieria e calzetteria. 
Componenti desli impianti di aziende tessili: fabbricati, pa 
diglioni, impianti di produzione e distribuzione di energia; ter- 
m:ci. cdi condizionamento, fiuidici; mezzi di trasporto. 
Schemi preparatori e particolarità costruttive di progetta. 
zione di impianti tessili e di reparti di lavorazione. 
Servizi di prevenzione degli incendi e degli infortuni. 
Analisi critica di impianti tessili esistenti anche ai fini del. 
l'ammodernamento e dell'ampliamento. 


una 


CLasse XCIII 
TOPOGRAFIA E DISEGNO TOPOGRAFICO 


L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, 
una prova pratica, un colloquio ed una lezione. 


1 — La prova scritta consiste nello svolgimento di un téma 
scelto dai candidato fra tre proposti dalla commissione, relativi 
ad argomenti fondamentali di topografia di cui all'allegato A. 

2 La prova grafica consiste nello studio di un breve 
tron;o di progetto stradale, accompagnato da relazione tecnica, 
dai relativi disegni ed eventuali computi metrici. 

+ — La prova pratica consiste nella conoscenza e nell'uso 
dezli strumenti topografici moderni piu impiegati nella topo- 
grafia operativa 

La prova dovrà cssere integrata da una relazione con i re- 
quistui richiesti dalla commissione. 


4 — HI colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'aliegato A. 


La lezione, impostata secondo le indicazioni conte 
nute nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno 
precedente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla 
COMMISSIONE, 


ve = 


Allegato A 


Eiementi di geodesia: forma della terra, geoide, ellissoide 
terrestre; sistemi di coordinate. Le lirice geodetiche, sostituibi 
lità della sfera locale all’ellissoide Sistemi di coordinate sullo 
ell ssoide e loro passaggi. Le reti geodetiche e la triangolazione. 

Teoria degli errori: generalità e classificazione degli errori. 
Valori medi degli errori. La legge di propagazione degli errori. 
Compensazione delle osservazioni immediate di eguale e di di- 
versa precisione. Calcolo dell'errore quadratico medio di una 
serie di osservazioni di diverso pesa. 

Elementi di cartografia. Fondamenti della teoria delle carte 
geografiche. Le carte dell'I.G.M. Le carte catastali e i piani di 
miniera. 

Topografia. 

Strumenti semplici e strumenti composti. Strumenti mo- 
derni per la misura delle distanze, teodoliti, tacheometri, livelli, 
autolivelli. Teodolite da miniera. 

Triangolazioni geodetiche e tolleranze. Trilaterazioni poligo- 
nali e loro collegamento. Poligonali in sotterraneo, Livellazioni 
geomnetrica, trigonometrica e barometrica. Rilevamenti celerime- 
trici. Risoluzione dei principali problemi di topografia. 

Principi tecnici su cui si basa la fotogrammetria. Relative 
moderne applicazioni. Fototeodolite. 

Acrofotogrammetria - metodi di rilevamento, camere per la 
presa e strumenti per la restituzione. 

Notizie sui lavori del catasto - Tipi di frazionamento - Vari 
metodi sulla misura delle aree - Teoria ed uso dei planimetri. 

Curve di transito, loro inserimento e metodi di picchetta- 
mento - Riporto della linea d'asse di una strada sul terreno - 
Studio del progetto di massima e definitivo di un tronco stra- 
dale. Allegati del progetto stradale, compresi i capitolati spe- 
ciali ec i computi metrici, 


CLasse XCIV 
ZOOTECNICA ‘ 


L'esame comprende una prova scritta, una prova pralica, 
un SAI ed una lezione. 


. — La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema 
E. dal candidato fra tre proposti dalla commissione, relativi 


alla zootecnica generale, alla zootecnica speciale e alla zoveco: 
nomia. 


2. — La prova pratica proposta dalla commissione consiste 
nella valutazione morfologica degli animali allevati nell’azienda 
ove si svolge la prova, nell'esame del loro stato di salute non- 
chè nell’assunzione dei dati economici utili a determinare, con 
successiva elaborazione, tutti o parte dei seguenti valori: produ- 
zione lorda aziendale di origine animale, costo di produzione 
dei diversi prodotti zuotecnici, reddito netto derivante dalla 
produzione zootecnica, indici di efficienza zootecnica. 


La prova sarà integrata da una relazione con i requisiti 
richiesti dalla commissione. 


3. — Il colloquio verte sulle materie oggetto del concorso, 
con particolare riferimento agli argomenti di cui all'allegato A. 
4. — La lezione, impostata secondo le indicazioni contenute 


nelle avvertenze generali, sarà estratta a sorte il giorno prece- 
dente il colloquio, tra un gruppo di temi preparati dalla com- 
missione. 


Allegaro A 
Ereditabilità e selezione dei caratteri. 
Metodi di riproduzione animale. 


Valutazione morfologica e controllo funzionale delle attitu- 
dini produttive degli animali. 


Caratteri somatici e funzionali delle più importanti razze 
bovine, suine, ovine, equine e di pollame allevate in Italia. 

Importanza economica e commerciale degli allevamenti ani- 
mali. Principi di zoceconomia. 

Disponibilità foraggera nell'azienda agraria ed organizzazio- 
ne degli allevamenti. 

Economia dell’alimentazione animale. Valutazione dell'unità 
foraggera. 

Metodi e tecniche d'allevamento delle più rilevanti specie 
animali in produzione zootecnica. 

Moccanizzazione dei servizi di stalla in rapporto ai moderni 
indirizzi produttivi assunti dalle aziende agricole-zootecn:iche. 

La cooperazione nelia produzione e nell’approvvigionamento 
delle carni bovine. : 

Valutazione chimico-analitica e digeribilità dei mangimi. Me- 
todi pratici di determinazione del valore nutritivo dei mangimi, 

Razionamento degli animali in base alle loro particolari 
attitudini cconomico-produttive. 

Ricoveri animali: moderni procedimenti costruttivi. 

Profilassi delle più importanti malattie animali e relative 
norme di polizia veterinaria. 

Produzione e commercio delle pelli. 


Bilanci alimentari dell'Italia e degli altri Pacsi del mondo 
con particolare riferimento agli alimenti proteici di origine 
animale - Educazione alimentare. 


ALLEGATO F 


DIARIO DELLE PROVE SCRITTE E GRAFICHE 


Le prove scritte e grafiche dei seguenti concorsi avranno 
inizio alle ore 8 dei giorni ‘sottoindicati. 


Esse si svolgeranno per la sede di Roma al palazzo degli 
esami, via Girolamo Induno, 4. Ove si rendessero necessari altri 
locali per ragioni di capienza, si provvederà ad affiggere al 
Ministero - Ufficio informazioni, un apposito avviso almeno cin- 
que giorni prima dell'inizio di ciascuna prova. 

Le prove dei concorsi per le scuole secondarie di 2° grado 
e per la scuola media — II, III, XVI, XVII, XIX, XXII, XXVII, 
XXVIII, XXX, XL, XLIII francese, XLIII inglese, XLVI francese 
media, XLVI inglese media, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, 
LXXV, LXXVI, LKXVII, LXXIX.—, avranno luogo, oltre che in Ro- 
ma, nelle sedi di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Latina, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Reggio Calabria, Ve- 
rona. 

Per le sedi diverse da Roma, le prove si svolgeranno nei 
locali che saranno tcmpestivamente indicati, mediante avviso 
all'albo, dai provveditorati agli studi delle sedi stesse. 


Per tutti i concorsi il Ministero si riserva di assegnare i 
candidati a sedi diverse da quelle richieste, possibilmente pros- 
sime e comunque previste dal presente diario. Di tale assegna: 
zione sarà dato avviso agli interessati almeno quindici giorni 
prima dell'inizio della prova. 
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Classe di concorso Giorni d'esame 
I Aerotecnica e costruzioni aeronautiche te E . Prova scritta: 21 61974 
Prova grafica: 22 61974 
I Applicazioni tecniche femminili in ca sd è Prova scritta: 4-10-1974 
Prova scrittografica: 5-10-1974 
IH Applicazioni tecniche maschili ap ae dor n Prova scritta: 26 4-1974 
Prova scrittografica: 27. 4-1974 
V Arte dci metalli e dell'oreficeria sal dla Prova scrittografica: 10- 6-1974 
VI Arti della ceramica e del vetro . Prova scrittografica: 11 6-1974 
VI Arti della grafica pubblicitaria, della fotografia e della tap x Prova scrittografica: 12 61974 
VII Arti del tessuto, moda e costume stan a a) ra Prova scrittografica: 14 6-1974 
IX Chimica . x SUS ea Prova scritta: 17- 9-1974 
Xx Chimica e industrie agrarie d. “a so Prova scritta: 21. 9-1974 
XI Chimica industriale è . i ì è Prova scritta: 18- 9-1974 
Xil Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche . . . Prova scritta o scrittografica 18- 9-1974 
XIV Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico Prova scrittografica: 30- 9-1974 
XVI Dattilografia, tecniche della duplicazione calcolo a macchina e Prova scritta: 1- 7-1974 
contabilità a macchina Prova pratica: 2- 7-1974 
Prova pratica: 3- 7-1974 
XVII Discipline e tecniche commerciali e aziendali . è 8° A Prova scritta: 27- 6-1974 
XVII Discipline geometrico-architettoniche, arredamento, scenotecnica . Prova scrittografica: 15 61974 
XIX Discipline giuridiche ed economiche sel Ud cd 0 Lo 1* prova scritta: 14 6-1974 
2* prova scritta: 15 6-1974 
XX Discipline pittoriche P è ® Prova scrittografica: 27- 6-1974 
AI Discipline plastiche 198° sé Prova scrittografica: 28- 6-1974 
XXI Disegno e storia dell'arte . lr sof Sa Prova grafica: 19-10-1974 
XXI Disegno tecnico e " : . Prova grafica o scrittografica: 19- 6-1974 
Prova grafica: 20- 6-1974 
XXIV Disegno tecnico e artistico «So va de 1° prova grafica: 7- 5-1974 
2° prova grafica: 8- 5-1974 
XXV Economia della comunità : su A a one Prova scritta: 29-11-1974 
Prova grafica: 30-11-1974 
XXVII Educazione artistica > lia La Prova grafica: 18-10-1974 
XXVIII Educazione fisica > e e Prova scritta: 4 7-1974 
XXIX Educazione musicale negli istituti di istruzione ' secondaria di 1° prova scritta: 10- 9-1974 
2° grado . 2° prova scritta: 11- 9-1974 
XXX Educazione musicale nella scuola media . 5 È Prova scritta: 12- 9-1974 
XXXI Elettronica ù retta e e Leu Prova scritta o scrittografica: 23-11-1974 
XXXII Elettrotecnica p p mas e Prova scritta o scrittografica: 12- 6-1974 
XXXIII Fisica. dt e Ser et le Prova scritta: 24. 5-1974 
XXXIII bis Fisica impianti sac e "ieendiguie relative ue Prova scritta: 25- 5-1974 
XXXIV Geografia i & . . 5 s è . Prova scritta: 19-10-1974 
XXXV Igiene, anatomia, fisiologia, puisionia ul È Prova scritta: 15- 5-1974 
XXXVI Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e iecaglogia odontotecnica Prova scritta: 16- 5-1974 
XXXVII Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche . . . . Prova scritta o scrittografica: 22-11-1974 
XXXEX Informatica . i da aL E Prova scritta: 17- 6-1974 
XL Italiano, latino, storia ed Li cane civica, geografia delie Scuo- 1° prova scritta: 19- 9-1974 
la media 2° prova scritta: 20- 9-1974 
XLIII Lingua e letteratura francese 3 z . s a x 1° prova scritta: 15-11-1974 
2 prova scritta: 16-11-1974 
XLIII Lingua e letteratura inglese P i a se : Ù 1° prova scritta: 18- 6-1974 
2° prova scritta: 19- 6-1974 
XLIII Lingua e letteratura tedesca . . . e be SE ni 1* prova scritta: 21- 6-1974 
2° prova scritta: 22- 6-1974 
XLII Lingua e letteratura spagnola . 0.0.0 0.0.0... 12 ‘prova scritta: 24- 6-1974 
2° prova scritta: 25- 6-1974 
XLVI Lingua francese nella scuola media si elet e e Prova scritta: 14-11-1974 
XLVI Lingua inglese nella scuola media... +... Prova scritta: 17- 6-1974 
XLVI Lingua tedesca nella scuola media... è. +... Prova scritta: 20- 6-1974 
XLVII Matematica Bn Al te Re cn Ly A ee e e Prova scritta: 30-10-1974 
XLVIII Matematica applicata . è su e na Diso Go ARI, Se Prova scritta: 31-10-1974 
XLIX Matematica e fisica, e è60 0600060048400 1: prova scritta: 28-10-1974 
2: prova scritta: 2610-1974 
L Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali . . Prova scritta: 1- 61974 
LI Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di Prova scritta: 21- 9-1974 
2° grado 
LII Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali . 1* prova scritta: 17- 9-197’ 


2: prova scritta: 18- 9-1974 
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Giorni d'esame 


LII Materic letterarie, latino e greco nel licco classico piove 13 prova scritta: 10- 6-1974 

?° prova scritta: 11- 6-1974 

3: prova scritta: 12 61974 

LX Meccanica, macchine e disegno 5 4 ; A . Prova scritta: 29-11-1974 

Prova grafica: 30-11-1974 

LXII Meccanica, macchine e impianti di materie plastiche, cartiere Prova scritta: 10- 6-1974 

e disegno Prova grafica: 11- 6-1974 

LXII Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno È % Prova scritta: 14- 6-1974 

Prova grafica: 15- 6-1974 

LXIV Meccanica, macchine, impianti metallurgici e disegno . 5 Prova scritta: 27- 6-1974 

Prova grafica: 28- 6-1974 

LXV Meccanica, macchine, termoiccnica, impianti termotecnici e di- Prova scritta: 15. 5-1974 

segno Prova grafica: 16- 5-1974 

LXVI Merccologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno . 4 Prova scritta o scrittografica: 20- 9-1974 

LXVII Mincralogia e geologia F < ‘ + a Prova scritta: 10- 9-1974 

LXVIII Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale . Prova scritta o scrittografica: 6- 5-1974 

LXIX Navigazione aerea e meteorologia aereonautica 3 » “Prova scrittografica: 9-11-1974 

LXX Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali . Prova scritta: 30- 9-1974 

LXXIV Scienze agrarie e tecniche di gestioni aziendale . , . 7 Prova scritta: 3- 9-1974 

LXXV Scienze naturali, chimica e geografia : 5 x eb Prova scritta: 2- 9-1974 

LXXVI Scienze umane A è 3 3 Prova scritta: 24- 5-1974 

LXXVII Scienze umane e storia " . È P 3 Prova scritta: 25- 5-1974 

LXXIX Stenografia . se di ii Prova scritta: 5- 7-1974 

Prova pratica: 6- 7-1974 

LXXKIII Storia dell'arte . È . Prova scritta: 18. 9-1974 

LXXXKV Tecniche turistiche ed alberghiere . x Prova scritta: 28- 6-1974 

LXXXVI Tecnologia fotografica e cinematografica . 4 x Prova scrilta: 19- 9-1974 

LXXXVII Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e ce- Prova scritta: 30. 9-1974 
realicole 

LXXXVIII Tecnologia meccanica ; K a 1 n Prova scritta o scrittografica: 18- 6-1974 

XC Tecnologia tessile è i . È : Prova scritta o scrittografica: 24- 6-1974 

XCITI Topografia e disegno topografico F S : \ x Prova scritta: 4-10-1974 

Prova grafica: 5-10-1974 

XCIV Zootecnica i E i A Prova scritta: 11- 9-1974 


ALLEGATO G 


DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO 
A RISERVA DI POSTO O SPAREGGIO 


Per la documentazione dei titoli che danno diritto a riserva 
di posto o a spareggio a parità di merito, valgono le seguenti 
disposizioni, in aggiunta a quelle riportate nell'allegato D, n. 4: 

1) Coloro che abbiano conseguito la stabilità nell’incarico 
o siano insegnanti dci ruoli ordinari devono rispettivamente 
produrre, al fine delle riserve di posti in loro favore (art. 5 
della legge 3 agosto 1957, n. 744 e art. 21 della legge 28 luglio 1961, 
n. 831): 

gli stabilizzati, un certificato su carta da bollo attestan- 
te la conseguita stabilità, rilasciato dal competente provvedito- 
re agli studi; 

gli insegnanti di ruolo, un certificato su carta da bollo, 
attestante il possesso di tale qualifica e la cattedra che occu- 
pano, rilasciato dal capo dell'Istituto presso il quale prestano 
servizio (sempre che tali elementi già non risultino dai certi- 
ficati di servizio esibiti ai fini della valutazione dei titoli didat- 
tici ai sensi dell'allegato D, n. 3). Sulla base del certifcato pro- 
dotto, il Ministero si riserva ove occorra, di acquisire i dati 
eventualmente mancanti circa l'appartenenza al ruolo. 

2) I reduci dalla deportazione e gli internati dal nemico 
devono presentare apposita attestazione in carta da bollo rila- 
sciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato 
ha la sua residenza. 

3) I mutilati, gli invalidi dei fatti d'armi verificatisi dal 
16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 
1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione 
© in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione 
dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di 
azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie ita- 
liane; 1 mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o 
collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la 
Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 
23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trie- 


ste dei 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed ‘invalidi civili per 
fatti di guerra; coloro che siano divenuti inabili a proficuo la- 
voro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza 
della deportazione o dell’internamento ad opera del nemico, i 
mutilati ed invalidi contemplati nel primo e nel terzo comma 
dell’art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; i militari 
mutilati ed invalidi contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, 
che non siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello 
Stato per il comportamento tenuto dopo 1’8 settembre 1943 e che 
non abbiano partecipato ad azioni di terrorismo o di sevizie 
devono produrre il decreio di concessione della relativa pensio- 
ne ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del te- 
soro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una 
dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappre- 
sentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in 
cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata ricono- 
sciuta la qualifica di invalido. 

4) I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente com- 
ma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Dire- 
zione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppu- 
re un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune 
di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed 
in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, 

5) I mutilati cd invalidi per servizio devono presentare 
il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria 
di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono 
colpiti, ovvero il mod. 69-fer rilasciato, secondo i casi, dall’Am- 
ministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha con- 
tratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del 
decreto ministeriale 23 marzo 1948. 

6) I figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono do- 
cumentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli 
dei mutilati ed invalidi di guerra. 

7) Gli orfani e le vedove dei caduti per la guerra 1915-18 0 
per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orien- 
talee per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di libera- 
zione o per i fatti di Mogadiscio dell’11 gennaio 1948 o in oc 
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casione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle 
provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti 
a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occa- 
sione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex co- 
lonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, 
gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui 
all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfa- 
n dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichia- 
rati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani di ma- 
dre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92), 
gli orfani dei caduti o irreperibili per causa di guerra di cui 
all'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 131, gli orfani dei militari 
irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, 
n. 14, quando i militari stessi non siano stati cancellati dai 
ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto 
dopo |’8 settembre 1943 e non abbiano partecipato ad azioni 
di terrorismo o di sevizie devono presentare un certificato su 
carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale 
dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfa- 
ni di guerra, a norma dell’art. 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365 
e dell’art. 8 della legge 15 novembre 1965, n. 1288. 

8) Le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti di 
guerra o per fatto di guerra o per servizio devono esibire un 
certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindàco del comune 
di residenza. 

9) Gli orfani e le vedove dei caduti per servizio devono 
produrre un certificato ‘su carta da bollo rilasciato dal compe- 
tente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi 
é per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 feb- 
braio 1953, n. 142, nonchè dell'art. 8 della legge 15 novembre 1965, 
n. 1288. 

10) I profughi dei territori di confine che si trovino nelle 
condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire 
l'attestazione prevista dall’art. 6 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (Gazzetta Ufficiale 
n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo dal prefetto 
della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza 
nel territorio dello Stato, dal: prefetto di Roma. 

11) I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall’Etiopia, dalla 
Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di 
pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai 
territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale 
colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dal. 
la legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attesta- 
zione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, 
in carta da bollo. I profughi dalla Libia, dall’Eritrea, dall’Etio- 
pia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a 
suo tempo rilasciato dal Ministero dell’Africa italiana. 

12) I profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle con- 
dizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esi- 
bire una attestazione rilasciata in carta bollata dall’Opera per 
l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. 

13) I connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza 
degli avvenimenti dell’ottobre 1956 e quelli rimpatriati dalla Tu- 
nisia dal gennaio 1959 in conseguenza dei provvedimenti di ca- 
rattere generale entrati in vigore in quel Paese dovranno pro- 
durre attestato delle autorità consolari. I connazionali rimpa- 
triati dalla Tunisia per motivi di emergenza dopo Ia cessazio- 
ne del protettorato francese e prima del gennaio 1959 dovranno 
produrre attestato del Ministero degli affati esteri. I dipendenti 
dalla ex Amministrazione internazionale di Tangeri che siano 
stati costretti a rimpatriare con la cessazione dell’amministra- 
zione stessa dovranno produrre attestato del Ministero degli af- 
fari esteri. 

14) I coniugati devono esibire lo stato di famiglia rila- 
sciato su carta da bollo dal sindaco del comune di domicilio. 
Tale documento deve essere di data non anteriore di tre mesi 
a quella del presente decreto. 

15) I mutilati e gli invalidi civili devono esibire il certi 
ficato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e 
della massima occupazione, a norma dell'art. 6 della legge 5 ot- 
tobre 1962, n. 1539. 

16) I profughi senza lavoro devono documentare lo stato 
di disoccupazione mediante certificato del competente ufficio 
provinciale del lavoro, a norma dell'art. 5 della legge 27 feb- 
braio 1958, n. 130. 

17) I mutilati e invalidi civili del lavoro e gli orfani e 
vedove dei caduti sul lavoro devono esibire il certificato su 
carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale 
dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro a nor- 
ma dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851. 
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18) I figli dei mutilati ed invalidi del lavoro e le madri e 
le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono esibire 
o il certificato di cui al numero precedente rilasciato a nome 
del mutilato od invalido oppure un certificato su carla da bol 
lo rilasciato dal sindaco del comune di residenza. 


N.B. — Ai fini della riserva di posto le categorie di cui ai 
numeri 3, 5, 7, 9, 15 e 17 devono documentare l'iscrizione negli 
elenchi degli aspiranti ad una occupazione, mediante certifi- 
cato rilasciato dai competenti uffici provinciali del lavoro, ai 
sensi deli’art. 19 delia legge 2 aprile 1968, n. 482. 


ALLEGATO H 


CRITERI DI SPAREGGIO 
NEI CASI DI PARITA’ DI MERITO 


Nella formazione delle graduatorie nei casi di parità di pun- 
teggio, i candidati saranno collocati, verificandosi l'ipotesi: di 
cui all'ultimo comma delia tabella annessa alla legge 2 ago- 
sto 1952, n. 1132, secondo l’ordine previsto da detto comma (v. al- 
legato C). E inoltre, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
dell'art. 11 della legge 5. ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della 
legge 14 ottobre 1966, n 851, come segue: 


1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio; 

4)-bis i mutilati ed invalidi del lavoro; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio; 

7)-bis gli orfani dei caduti sul lavoro; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 
spèciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa; 

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi 
di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del citato 
tesio unico tenendo conto del punteggio conseguito per la pre- 
ferenza fra gli stessi; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex com- 
battenti; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; 

13)-bis i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; 

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove 
o nubili dei caduti in guerra; 

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove 
o nubili dei caduti per fatto di guerra; 

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove 
o nubili dei caduti per servizio; 

16)-bis le madri e le vedove non rimarite e le sorelle ve. 
dove o nubili dei caduti sul lavoro; 

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come com- 
battente; : 

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun- 
que titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che 
ha indetto il concorso; 

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli; 

19)-bis i mutilati e invalidi civili. 

A parità di titoli, la preferenza è determinata: 

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei 
figli; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministra- 
zioni dello Stato; 

c) dall'età. 


ALLEGATO / 


DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE 


Il possesso dei titoli di ammissione ai concorsi è accertato 
dai seguenti documenti: 
a) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea 
o diploma) di cui al n, 6) dell'art. 2 del bando. Sono esonerati 
dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio ori- 
ginale sia giacente presso questa od altra amministrazione agli 
effetti della partecipazione ad altri concorsi od esami di Stato 
eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indi- 
care su foglio di carta libera l'ufficio o l’amministrazione presso 
cui il titolo stesso si trova. 
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In caso dì smarrimento o distruzione del diploma, il can- 
didato deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi 
dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. 

Le firme dei capi delle scuole parificate o lesalmente rico- 
nosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da pro- 
dursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha scde 
la perivia, salaiilo lesalizzate dal provvedilure agli studi; 

b) certificato comprovante il possesso dell'abilitazione per 
inseznamento nella cattedra cui il candidato aspira, a norma del 
n. 7) del citato art. 2, sempre che il certificato stesso non sia 
stato giù esibito agli effetti della valutazione dci titoli; 

c) certificato generale del casellario giudiziale su carta da 
bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica; 

d) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico 
militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del 
comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta 
cosutuzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano 
sul rendimento del servizio. 

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento 
sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 lu- 
glio 1956, n. 837. 

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione 
Fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la 
umperfezione stessa menomi l'attitudine dei candidato all'inse- 
gnamento. 

Per gli aspiranti invalidi militari e civili di guerra ed assi 
milati, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi del lavoro, 
11 certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario 
del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispet- 
tivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 
della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 otto- 
bre 1962, n. 1539, e dell’art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, 
oltre ad una esalta descrizione delle condizioni attuali dell’inva- 
lido risultante dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che 
l’invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la 
natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca 
di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di 
lavoro e degli alunni; 

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo 
rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o 
dall'ufficiale di stato civile del comune di origine; 

f) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta 
da bollo rilasciato dall’ufficiale dello stato civile del comune di 
origine. 

Qualora, per i candidati nati all’estero, non sia ancora avve- 
nuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile 
di un comune italiano potrà essere prodotto un certificato della 
autorità consolare. 

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni 
del lunìle massimo di età previste dal n. 3) dell'art. 2 del bando, 
devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano 
gia fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito 
o di quelli che attribuiscono diritto di riserva o spareggio; 

g) certiticato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal 
sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo. 

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è 
în ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il can- 
didato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle 
disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici 
stessi; 

h) documento militare: 

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio mi- 
tare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli 
ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per 
1 sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla auto- 
mà militare competente. 

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro 
presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetli 
documenti; 

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruo- 
tati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi mo- 
tivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare 
servizio militare: 

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito © 
Aeronautica): copia estratto del foglio matricolare militare in 
bollo rilasciati dal distretto militare competente; 
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se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certifi- 
cato di csito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto 
competente. 
I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal 
foglio di congedo; 
3) per i candidati che siano stati 
rivedibili dal competente consiglio di leva: 
se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva 
presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati 
alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, 
rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del com- 
missario di leva; 
se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di 
porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certifi- 
cato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva 
e vistato dal comandante di porto; 


4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sot- 
toposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione 
nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato 
è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo cer- 
tificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è 
stato assegnato alla lista di leva marittima. 


I documenti di cui alle lettere 0), d), è), g), devono essere 
di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione 
di cui al secondo comma dell'art. 6 del bando di concorso. 


I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, 
devono produrre sempre nel termine di cui al citato secondo 
comma del predetto articolo, soltanto i seguenti documenti; 


un certificato, rilasciato su carta da bollo dal competente 
capo di istituto (per i professori) o di ufficio (per gli impiegati), 
comprovante che il candidato è in attività di servizio di ruolo 
con diritto a pensione a carico dello Stato, a meno che tale 
certificato non sia stato già esibito in occasione della documen- 
tazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono diritto 
di riserva o spareggio; 

titolo di studio (a meno che questo non sia giacente presso 
l'amministrazione alla quale il candidato appartiene); 

certificato medico, come sopra specificato alla lettera d). 


dichiarati 


I candidati chc si trovino alle armi in servizio di leva o in 
qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sot- 
tufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i 
seguenti documenti: 

titolo di studio; 

certificato di cittadinanza italiana; 

certificato di abilitazione; 

certificato generale del casellario giudiziale; 

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del 
Corpo al quale appariengono, comprovante la loro buona con- 
dotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. 

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici con- 
nessi con la guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza 
di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare 
documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i docu- 
menti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare 
circa i requisiti necessari per l'ammissione. 


APPENDICE 


Comunicato 


Si rende noto che con decreto ministeriale 21 dicembre 1973, 
registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1973, registro 
n. 99, foglio n. 256, il numero delle cattedre disponibili per le 
classi di concorso XXXIII, XLVII, XLIX, di cui all'art. 1 del 
decreto ministeriale 5 maggio 1973 è così modificato: 

classe XXXIII - fisica - cattedre 253; 
classe XLVII - matematica - cattedre 618; 
classe XLIX - matematica e fisica - cattedre 186. 

Inoltre i concorsi perle cattedre nelle scuole secondarie 
con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, 
di cui alle classi XLV, LVII, LXXXII, sono soppressi. 


(13398) 


Dino EcInio MARTINA, redattore 


(3651244/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. 


